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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 


MINISTERO DELLA SANITÀ 


DECRETO 25 luglio 1997. 


Elenco delle specialità medicinali erogabili a carico del Ser- 
vizio sanitario nazionale. 


IL MINISTRO DELLA SANITÀ 


Visto il proprio decreto 25 ottobre 1996 recante l’e- 
lenco delle specialità medicinali erogabili a carico del 
Servizio sanitario nazionale con i prezzi aggiornati ai 
sensi della deliberazione CIPE 8 agosto 1996, pubbli- 
cata nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 1996; 


Vista la deliberazione CIPE 25 febbraio 1994, pubbli- 
cata nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1996, e le suc- 
cessive deliberazioni di modifica ed integrazione; 


Visto il comma 1, lettera e}, dell'art. 2 del decreto- 
legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 
febbraio 1997, n. 30, con il quale l’aliquota dell’imposta 
sul valore aggiunto sui prodotti medicinali è stata 
modificata dal 4 al 10 per cento a partire dal 1° gennaio 
1997; 


Vista la deliberazione CIPE 30 gennaio 1997, pubbli- 
cata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1997, recante 
modalità applicative dell’art. 1, comma 2, del decreto- 
legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modifica- 
zioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; 


Viste le deliberazioni della Commissione unica del 
farmaco con le quali alcuni prodotti riportati nel sopra- 
citato decreto 25 ottobre 1996 sono stati nel frattempo 
trasferiti in diversa classe di rimborsabilità ai sensi del- 
l’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 


Vista la comunicazione del Ministero del bilancio e 
della programmazione economica - Servizio per l’attua- 
zione della programmazione economica del 17 dicem- 
bre 1996 relativa al medicinale Cerviprost; 


Vista la comunicazione del Ministero del bilancio e 
della programmazione economica - Servizio per l’attua- 
zione della programmazione economica - protocollo 
n. 7/2184 del 25 febbraio 1997, integrata con la comuni- 
cazione del 21 aprile 1997, e i dati trasmessi dallo stesso 
ufficio in formato elettronico relativamente ai prezzi 
medi europei in vigore al 31 dicembre 1996 per i medici- 
nali classificati ai sensi dell’art. 8, comma 10, della 
legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella classe a} limitata- 
mente all'uso ospedaliero (H); 


Ritenuto di precisare, per le specialità medicinali 
Taxotere (n. A.I.C. 032391029/E e 032391017/E), Beta- 
feron (n. A.I.C. 032166011/E) e Cellcept (n. A.I.C. 
029796024 e 029796012), che i prezzi riportati nel 
decreto 25 ottobre 1996 sono prezzi massimi di cessione 
ospedaliera attribuiti come tali nei rispettivi decreti di 
classificazione; 


Viste le comunicazioni del Ministero del bilancio e 
della programmazione economica - Servizio per l’attua- 
zione della programmazione economica del 3, 6 e 16 
giugno 1997 con le quali sono stati comunicati gli elen- 
chi delle specialità medicinali oggetto da parte delle 
aziende titolari delle autorizzazioni all’immissione in 
commercio di richiesta di adeguamento al prezzo 
medio europeo ai sensi della deliberazione CIPE 30 
gennaio 1997; 


Ritenuto di provvedere alla pubblicazione dei prezzi 
al pubblico dei medicinali di cui al decreto 25 ottobre 
1996, adeguati secondo il disposto di cui all’art. 2, 
comma 1, lettera e), del decreto-legge 31 dicembre 
1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 
28 febbraio 1997, n. 30 nonché alle summenzionate 
modifiche ed alla rettifica di alcuni errori materiali 
occorsi nella stesura del decreto 25 ottobre 1996; 


Ritenuto altresi di provvedere alla pubblicazione del- 
l’elenco integrale di tutti i prodotti medicinali dispen- 
sati dal Servizio sanitario nazionale; 


Visto il parere favorevole espresso dalla Commis- 
sione unica del farmaco sul presente provvedimento in 
data 25 giugno 1997; 


Decreta: 


Le specialità medicinali erogabili dal Servizio sanita- 
rio nazionale ai sensi dell’art. 8 della legge 24 dicembre 
1993, n. 537, e dell’art. 1, comma 42, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, sono elencate nell’allegato al 
presente decreto. 


Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei 
conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione nella Gazzerta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, 25 luglio 1997 
Il Ministro: BINDI 


Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1997 
Registro n. ] Sanità, foglio n. 310 
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ABACIN 

ABACIN 

ABACIN 
ABAPRIM 
ABAPRIM 
ABETOL 
ACCUPRIN 
ACCUPRIN 
ACCURETIC 
ACEDIUR 
ACEDIUR 

ACEF 

ACEMIX 

ACEMIX 
ACEPLUS 
ACEPLUS 
ACEPRESS 
ACEPRESS 
ACEQUIDE 
ACEQUIN 
ACEQUIN 
ACESISTEM 
ACICLIN 

ACICLIN 
ACICLOVIR DOROM 
ACICLOVIR DOROM 
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ACIPEM 

ACIRIL 

ACIRIL 
ACLONIUM 
ACLONIUM 
ACLONIUM 
ACTRAPHANE HM 
ACTRAPHANE HM 
ACTRAPHANE HM 
ACTRAPHANE HM 
ACTRAPHANE HM 
ACTRAPHANE HM 
ACTRAPID HM 
ACTRAPID HM 
ACYVIR 

ACYVIR 

ACYVIR 

ACYVIR 

ACYVIR 

ADALAT 

ADALAT CRONO 
ADALAT CRONO 
ADEPRIL 
ADEPRIL 
ADESIPRESS TTS 
ADESIPRESS TTS 


20 COMPRESSE A 

10 SUPPOSTE A 

FORTE 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 100 ML 
20 CAPSULE 300 MG 

1 FLAC. SOSPENSIONE OS 100 ML 1% 
50 COMPRESSE 200 MG 

28 COMPRESSE 5 MG 

14 COMPRESSE 20 MG 

14 COMPRESSE 20 MG + 12,5 MG 

12 COMPRESSE 

"MITE" 12 COMPRESSE 

1 FLAC. IM 1 G + 1 FIALA 4 ML 

30 CAPSULE 60 MG 

30 BUSTINE 60 MG 

12 COMPRESSE 

"MITE" 12 COMPRESSE 

50 COMPRESSE 25 MG. 

24 COMPRESSE 50 MG 

14 COMPRESSE (20 MG + 12,5 MG) 

28 COMPRESSE 5 MG 

14 COMPRESSE 20 MG 

14 COMPRESSE 20 MG + 12,5 MG 

25 COMPRESSE 200 MG 

25 COMPRESSE 400 MG 

25 COMPRESSE 400 MG 

1 FLAC. SCIROPPO 100 ML 8% 

25 COMPRESSE 800 MG 

20 CAPSULE 400. MG 

30 COMPRESSE 500 MG 

6 FIALE LIOF 400 MG + 6 FIALE 3 ML 

50 CAPSULE 100 MG 

50 CAPSULE 300 MG 

30 CAPSULE 400 MG 

30/70 1 FLAC. 10 ML 40 Ul/ML 

30/70 PENFIL 5 TUBOFIALE 150 Ul/1,5 ML 
10/90 PENFIL 5 TUBOFIALE 150 Ul/1,5 ML 
20/80 PENFIL 5 TUBOFIALE 150 Ul/1,5 ML 
40/80 PENFIL 5 TUBOFIALE 150 Ul/1,5 ML 
50/50 PENFIL 5 TUBOFIALE 150 Ul/1,5 ML 
1 FLAC. 10 ML 40 Ul/ML 

"PENFILL" 5 TUBOFIALE 150 Ul/1,5 ML 

25 COMPRESSE 200 MG 

POMATA OFTALMICA 3% 4,5 G 

25 COMPRESSE 400 MG 

1 FLAC. SOSPENSIONE OS 8% 100 ML 
25 COMPRESSE 800 MG 

A.R. 50 COMPRESSE 20 MG 

14 COMPRESSE RIVESTITE 30 MG 

14 COMPRESSE RIVESTITE 60 MG 

30 CONFETTI 10 MG 

30 CONFETTI 25 MG 

"1" 2 SISTEMI TRANSDERMICI 2,5 MG + 2 ADESIVI 
2 SISTEMI TTS-2 + 2 ADESIVI 
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026068015 —ADESITRIN *$" 15 CEROTTI 5 MG A 18.100 
026068027 —ADESITRIN *10* 15 CEROTTI 10 MG A 19.800 
007410020 =—ADRENALÌNA N. ISM 1 FIALA 1 ML 1 MG IM A 800 
022393045 —ADRIBLASTINA 1 FLAC. LIOF IV 50 MG A 130.300 
022393060 —ADRIBLASTINA 4 FLAC. SOLUZIONE PRONTA 50 MG/25 ML A 130.300 
027918022 —AEROTEC AUTOHALER 100 MCG/ER 400 DOSI A 38.500 
024168011 —AFLOXAN 20 CAPSULE 150 MG A 66 8.900 
024158050 —AFLOXAN 20 COMPRESSE 300 MG A 66 17.700 
028573048 —AIMA CALCIN 5 FLAC. LIOF 100 Ul + 5 FIALE 1 ML A_ 41 29.900 
028573020 =—AIMA CALCIN 5 FLAC. LIOF 50 U! + 5 FIALE 1 ML A 41 15.000 
025841077 AIMAFIX DI. 4 FLAC. LIOF 200 UI + 1 FLAC. 5 ML À 37 189.100 
025841089 —AIMAFIX DI. 1 FLAC. LIOF 500 UI + 1 FLAC. 10 ML A_37 472.800 
025841091 AIMAFIX D.I. 1 FLAC. LIOF 800 UI + 1 FLAC. 10 ML A_37 745.900 
028330013 —AKINETON 60 COMPRESSE 2 MG A 7.800 
028330025 —AKINETON “R' 50 CONFETTI 4 MG A 9.900 
016479040 =—AKINETON FIALE 5 FIALE 1 ML IM IV 5 MG A 5.700 
026837017 —ALAPRIL 14 COMPRESSE 5 MG A 10.700 
026837029 —ALAPRIL 14 COMPRESSE 20 MG A 23.700 
022515112 —ALBITAL "25%" 1 FLAC. SOLUZIONE 10 ML A 15 18.200 
022515124 —ALBITAL "25%" 1 FLAC. SOLUZIONE 20 ML A 15 36.400 
022515136 —ALBITAL "25%" 1 FLAC. SOLUZIONE 50 ML + SET A_ 15 91.000 
022515148 —ALBITAL "20%" 1 FLAC. SOLUZIONE 10 ML A_15 14,500 
022515151 —ALBITAL "20%" 1 FLAC. SOLUZIONE 20 ML A_ 15 29.100 
022515163 —ALBITAL "20%" 1 FLAC. SOLUZIONE 50 ML + SET A 15 72.800 
022515175 = ALBITAL *20%" 1 FLAC. SOLUZIONE 100 ML + SET A 15 145.500 
023948033 =—ALBUMAN BERNA "25%" 1 FLAC. 50 ML A 15 91.000 
023948072 =—ALBUMAN BERNA °20%" 1 FLAC. 50 ML A 15 72.800 
027931017 —ALBUMINA UMANA (°) SOLUZIONE 20% 10 ML A_15 14.400 
027931029 —ALBUMINA UMANA (*) SOLUZIONE 20% 50 ML A 15 71.800 
027931031 —ALBUMINA UMANA (*) SOLUZIONE 25% 10 ML A_15 18.000 
027931043 =—ALBUMINA UMANA (*) SOLUZIONE 25% 50 ML A 15 89.800 
027931056 —ALBUMINA UMANA (°) SOLUZIONE 25% 100 ML A_15 179.800 
024735021 =—ALBUMINA UMANA BAXTER "20%" 4 FLAC. 50 ML A_ 15 72.800 
011544020 =—ALBUMINA UMANA CENTEON “20%" 1 FLAC. 50 ML A 15 72.800 
010317016 =—ALBUMINA UMANA IMMUNO "20%" 1 FLAC. 10 ML + SET A 15 14.600 
010317028 =—ALBUMINA UMANA IMMUNO "20%" 1 FLAC. 50 ML + SET A_15 72.800 
010317042 —=—ALBUMINA UMANA IMMUNO “25%” 1 FLAC. 50 ML A 15 91.000 
008557019 =—ALBUMINA UMANA SI "25%" 1 FLAC. 20 ML A 15 22.600 
006557021 =—ALBUMINA UMANA ISÌ "25%" 1 FLAC. 50 ML + SET INFUS, A 15 91.000 
006557033 =—ALBUMINA UMANA ISI "25%" 1 FLAC.100 ML + SET INFUS. A 15 181.900 
008557045 =—ALBUMINA UMANA JSÌ *20%" 1 FLAC. 10 ML A 15 14.600 
006557058 =—ALBUMINA UMANA ISI "20%" 1 FLAC. 20 ML A 15 29.100 
006557080 = ALBUMINA UMANA ISI "20%° 1 FLAC. 50 ML + SET INFUS. A_15 72.800 
021585068 =—=ALBUMINA UMANA PURIFICATA "25%" 1 FLAC. 50 ML A 15 91.000 
021585082 =—=ALEUMINA UMANA PURIFICATA “20%” 1 FLAC. 50 ML A 15 72.800 
029251030 —ALBUTEIN "20%" 1 FLAC. 50 ML A 15 72.800 
029251042 —ALBUTEIN "25%" 1 FLAC. 50 ML A 15 91.000 
022702017 —ALDACTAZIDE 20 COMPRESSE A 6.300 
019822028 = ALDACTONE 16 CAPSULE 25 MG À 3.300 
019822030 —ALDACTONE 10 CONFETTI 100 MG A 8.300 
019954015 =—ALDOMET 30 COMPRESSE 500 MG À 9.900 
025597042 —ALFABETAL 50 COMPRESSE 200 MG A 19.100 
026518011 —ALFAFERONE 1 FIALA 1.000.000 U.I, 1 ML A 81 31.700 


= 


13-10-1997 


026518050 
028518062 
023098027 
023098039 
023098080 
028820013 
028820025 
025494016 
024656035 
025817026 
025817038 
025817040 
028509014 
028509026 
027008061 
027008073 
027008085 
027008097 
024250016 
022051015 
022051039 
025728015 
025336025 
028402016 
028402042 
033077013 
033077025 
033077037 
033077049 
033077052 
033077064 
033077076 
029250014 
029250026 
029250038 
025271014 
025271026 
025271038 
025271040 
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011226040 
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024636019 
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ALFAFERONE 
ALFAFERONE 
ALFAMOX 
ALFAMOX 
ALFAMOX 
ALFATER 
ALFATER 


-ALGINOR 


ALGOCETIL 
ALGOCOR 
ALGOCOR 
ALGOCOR 
ALGOLIDER 
ALGOLIDER 
ALIMIX . 
ALIMIX 
ALIMIX 
ALIMIX 
ALKERAN 
ALLURIT 
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ALPHANATE 
ALPHANATE 
ALPHANATE 
ALPHANATE 
ALPHANATE 
ALPHANATE 
ALPHANATE 
ALPHANINE 
ALPHANINE 
ALPHANINE 
ALTIAZEM 
ALTIAZEM 
ALTIAZEM 
ALTIAZEM 
AMBRAMICINA 
AMCINIL 
AMICASIL 
AMICASIL 
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AMIKAN 
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AMINOMAL 
AMINOMAL 
AMINOMAL 
AMINOPHILLINE 
AMIODAR - 
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1 FIALA 6.000.000 ULI, 1 ML 

1 FIALA 3.000.000 U.I 1 ML 

12 CAPSULE 500 MG 

1 FLAC. SCIROPPO BB 100 ML 5% 

12 COMPRESSE DIVISIBILI 1 G 

1 FIALA SIRIN. 3.000.000 UI 1 ML 

1 FIALA SIRIN. 6.000.000 Ul 1 ML 

6 FIALE 1 ML 5 MG IM IV 

30 COMPRESSE 200 MG 

50 COMPRESSE DIVISIBILI 50 MG 

5 FIALE 2 MG/5 ML 

"RETARD" 30 COMPRESSE 100 MG 

30 COMPRESSE 100 MG 

30 BUSTINE 100 MG 

30 COMPRESSE DIVISIBILI 10 MG 

1 FLAC. SOSPENSIONE 0S 200 ML 0,1% 
1 FLAC. SOSPENSIONE OS 100 ML 0,1% 
30 BUSTINE ORALI GRANULATO EFFERV. 10 MG 
25 COMPRESSE 5 MG 

40 COMPRESSE 150 MG 

"PLUS" 30 BUST. GRANULATO EFFERV. 300 MG 
20 COMPRESSE 100 MG 

1 FLAC. 1GIM +1 FIALA3 ML 

25 COMPRESSE 400 MG 

25 COMPRESSE 800 MG 

1 FIALA 250 UI + 1 FIALA 5 ML 

1 FIALA 500 UI + 1 FIALA 5 ML 

1 FIALA 1.000 Ul + 1 FIALA 10 ML 

1 FIALA 1500 UI + 1 FIALA 10 ML 

4 FIALA SIRINGA 250 UI 4,6 ML 

1 FIALA SIRINGA 500 UI 4,6 ML 

1 FIALA SIRINGA 1.000 UI 4,6 ML 

1 FIALA 1500 UI + 1 FIALA 10 ML + SIRINGA 
1 SIR. DOPPIO SCOMPARTO 500 UI 

1 SIR. DOPPIO SCOMPARTO 1.000 UI 
50 COMPRESSE 60 MG 

5 FLAC. LIOF 50 MG |V + 5 FIALE 5 ML 
"RETARD" 24 COMPRESSE 120 MG 
"RETARD" 14 CAPSULE 300 MG 

16 CAPSULE 250 MG 

POMATA 30 G 0,1% 

1 FLAC. IM 500 MG 2 ML 

1 FLAC. IM 1 G4ML 

1 FLAC. IM 1G4ML 

1 FLAC. IM 0,5 G 2 ML 

3 FIALE IV 10 ML 240 MG 

20 CONFETTI 200 MG 

ELISIR 1 FLAC. 200 ML 0,67% 

*“R" 20 COMPRESSE DIVISIBILI 600 MG 
6 FIALE IV 10 ML 240 MG 

IN COMPRESSE 200 MG 

50 COMPRESSE LACCATE 200 MG 

12 COMPRESSE 1 G 
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190.400 
95.200 
6.000 
5.300 
12.100 
95.200 
190.400 
5.100 
15.700 
18.700 
8,300 
26.800 
15.000 
15.700 - 
25.700 
17.800 
10.300 
26.700 
22.800 
6.500 
9.700 
22.200 
10.200 
88.500 
137.100 
235.000 
470.000 
940.000 
1.411.000 
246.000 
482.000 
984.000 
1.470.200 
505.600 
1.000.600 
18.200 
29.100 
17.200 
24.000 
2.500 
7.300 
18.500 
37.000 
37.000 
18.500 
2,100 
4.100 
5.100 
8.100 
4.200 
12.900 
19,100 
12.100 
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023909029 —AMOX 1 FLAC. SCIROPPO ESTEMP. 60 ML 5% A 3.200 
023909031 —AMOX 12 COMPRESSE 1 G A 12.100 
029909068 =—AMOX 12 BUSTINE 1.000 MG A 12.600 
029488018 =—=AMOXICILLINA RECOFARMA 12 COMPRESSE 1 G A 12.100 
029488020 —=—AMOXICILLINA RECOFARMA 12 CAPSULE 500 MG A 6.000 
029488032 —AMOXICILLINA RECOFARMA 1 FLAC. BB GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 75 G A 3.900 
029487018 =—AMOXICILLINA RECORDATI 12 COMPRESSE 1 G A 12.100 
029487028 = AMOXICILLINA RECORDATI 12 CAPSULE 500 MG A 6.000 
029487030 AMOXICILLINA RECORDATI 1 FLAC. BB GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP, 75 G A 3.900 
023508025 =—AMOXILLIN 12 CAPSULE 500 MG A 6.000 
023508088 =—AMOXILLIN 12 COMPRESSE 1 G A 12.190 
023506090 —AMOXILLIN 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 60 G 10% A 6.300 
023966082 =—AMOXINA i FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 60 ML 5% A 3.200 
023966094 —AMOXINA 12 COMPRESSE 1 G A 12.100 
023966106 =—AMOXINA 1 FLAC. GRANULATO SOSP. ESTEMP. 100 ML 5% A 5.300 
023692041 —AMOXIPEN 12 CAPSULE 500 MG A 6.000 
023692130 —AMOXIPEN 12 BUSTINE MONODOSE 1 G A 12,600 
021909078 =—AMPICILLINA RECORDATI 12 CAPSULE 250 MG A 2.300 
021909080 —AMPICILLINA RECORDATI 18 CAPSULE 250 MG A 3.200 
021909092 =—AMPICILLINA RECORDATI 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 60 ML 5% A 3.600 
021909104 —AMPICILLINA RECORDATI! 1 FLAC. LIOF 1 G + 1 FIALA 3 ML A 3.300 
021647021 — AMPILISA 12 CAPSULE 500 MG A. 4.800 
021647033 =—AMPILISA GOCCE ORALI 10 ML 10% B A 1.160 
021647045 —AMPILISA 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 3,5 ML A 1.640 
021647058 —AMPILISA 1 FLAC. 250 MG + 1 FIALA 2,5 ML A 1.210 
021647060 —AMPILISA 1 FLAC. 1 G+1 FIALA35 ML A 3.300 
021057029 —AMPILUX COLLIRIO LIOF 0,8% 3 ML A 7.100 
020866099 —AMPIPLUS SIMPLEX 1 FLAC.1G +1 FIALA 4 ML A 3.300 
020121035 =—AMPLITAL 12 CAPSULE 500 MG A 4.800 
020121087 —AMPLITAL 1 FLAC.1G+1 FIALA 4 ML A 3.300 
020121113 —AMPLITAL 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 60 ML 5% A 3.600 
020121137 —AMPLITAL 12 COMPRESSE 1 G A 9.500 
022381012 —AMPLIZER 12 CAPSULE 250 MG A 2.300 
022361024 —AMPLIZER 1 FLAC. GRANULATO 20 G 5% A 1.160 
022361036 =—AMPLIZER 12 CAPSULE 500 MG A 4.800 
022381048 —AMPLIZER 12 COMPRESSE 1 G A 9.500 
021643010 —ANAFRANIL 20 CONFETTI 25 MG A 4.900 
021643022 —ANAFRANIL 50 CONFETTI 10 MG A 6.000 
021843034 —ANAFRANIL 5 FIALE IM IV 25 MG 2 ML A 5.200 
021643046 =—ANAFRANIL "SR* 20 COMPRESSE DIVISIBILI 75 MG A 10.800 
024834018 —ANAGREGAL 30 CONFETTI B 9 25.800 
018281028 =—ANATENSOL 25 CONFETTI 1 MG À 3.000 
024061119 —ANDERGIN 20 COMPRESSE 250 MG A 37.700 
024585034 —ANDRIOL 60 CAPSULE 40 MG A 36 30.500 
023090020 —ANDROCUR 25 COMPRESSE 50 MG A 48.700 
023090032 —ANDROGUR DEPOT IM 1 FIALA 3 ML A 37.700 
023090044 —ANDROCUR 30 COMPRESSE 100 MG A 116.800 
028258059 —ANGIDIL 28 CAPSULE RIL. PROLUNG. 120 MG A 20.100 
028258097 —ANGIDIL 28 CAPSULE RIL. PROLUNG. 180 MG A 30.100 
028258135 =—ANGIDIL 28 CAPSULE RIL. PROLUNG. 300 MG A 48.000 
028196018 —ANGIPRESS 14 CAPSULE RITARDO 300 MG A 24.000 
025280025 =—ANGIZEM 50 COMPRESSE 60 MG A 18.200 
025280049 —ANGIZEM "RETARD* 24 COMPRESSE 120 MG A 17.200 
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025280052 —ANGIZEM "RETARD* 14 CAPSULE 300 MG A 24.000 
024867018 —ANIFED 40 CAPSULE 10 MG A 8.400 
024867020 —ANIFED “RETARD" 50 COMPRESSE 20 MG A 19.600 
025474014 —ANSIMAR 20 COMPRESSE 400 MG A 9.000 
025474040 —ANSIMAR 3 FIALE IV 100 MG/10 ML A 3.900 
025474065 —ANSIMAR 1 FLAG. SCIROPPO 200 ML 2% A 9.400 
019994045 —ANSIOLIN 3 FIALE 2 ML IM IV 10 MG A 54 2.800 
027481021 —ANTACAL 14 COMPRESSE 10 MG A 30.800 
025855014 —ANTAXONE 10 CAPSULE 50 MG A _37 68.500 
025855026 —ANTAXONE 10 CAPSULE 10 MG A 37 13.900 
025855038 —ANTAXONE 10 FLACONCINI OS 50 MG A_37 64.500 
025855040 —ANTAXONE 5 FLACONCINI 0S 100 MG A _ 37 68.500 
022803023. —ANTEPSIN 30 BUSTINE GRANULATO 1 G A 9.300 
022803035 —ANTEPSIN 40 COMPRESSE 1 G A 14.000 
022803047 —ANTEPSIN 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 200 ML 20% A 12.400 
022803050 —ANTEPSIN 20 BUSTINE GRANULATO 2 G A 12.400 
015413040 —ANTIDRASI 9 FIALE LIOF IV MG 75 + 5 FIALE 2,5 ML A 7.200 
025069028 =—ANTIFLOG 30 CAPSULE 20 MG A 566 16.900 
025220023 —ANTIGREG 30 COMPRESSE 250 MG B_ 9 25.900 
028245064 —ANTRA 10 CAPSULE 20 MG A 4 40.700 
028245076 —ANTRA 10 CAPSULE 20 MG BLISTER A 48 40.700 
027786021 —APLACTIN 10 COMPRESSE 20 MG A 27.800 
025177027 —APLAKET 30 CONFETTI 250 MG B 25.900 
027832056 —APONIL 14 COMPRESSE 4 MG A 22.700 
027542012 —APRENIN 30 CAPSULE 275 MG A 86 9.000 
027542024 —APRENIN 30 CAPSULE 550 MG A 66 16.700 
023752025 —AQUAFOR 30 COMPRESSE 20 MG A 8.600 
022391015 —ARACYTIN 4 FLAG. LIOF IV SC 100 MG + 1 FIALA 5 ML A 9.000 
022391027 —ARACYTIN 1 FLAC. LIOF IV SC 500 MG + 1 FIALA 10 ML A 33.000 
024635029 —ARFEN 30 COMPRESSE 500 MG A 86 10.000 
024635082 —ARFEN 6 FLAC. LIOF 400 MG + 6 FIALE 3 ML A 8.800 
013074012 =—ARGISONE GOCCE OFTALMICHE 10 ML B 6.000 
027891047 — ARIAL "DISK" 7 ROTADISKS 4 DOSI + DISKHALER A 37.200 
027891100 ARIAL AEROSOL 60 EROGAZIONI 25 MCG A 37.100 
031809015/M ARIMIDEX 28 COMPRESSE 1 MG A 359.200 
032926014 —ARMONIL 8 CEROTTI TRASDERMICI 2 MG A 14.800 
032926025 =—ARMONIL B CEROTTI TRASDERMICI 4 MG A 20.200 
003488018 —ARTANE 50 COMPRESSE 2 MG A 4.200 
026672079 —ARTAXAN 30 COMPRESSE RIVESTITE 1.000 MG A 668 34.900 
026672081 =—ARTAXAN 30 BUSTINE 1.000 MG A 68 34.900 
027834062 —ARTROMED 30 COMPRESSE 600 MG A 66 29.900 
028475022 —ARTROREUMA 30 COMPRESSE 300 MG A 68 15.400 
024022429 —ARTROSILENE *RETARD* 20 CAPSULE 320 MG A 66 17.700 
024022170 —ARTROSILENE 6 FIALE IM 160 MG A 10.400 
029757010/M ARTROTEC 30 COMPRESSE 50 MG + 200 MCG B tb 27.600 
029757034/M ARTROTEC 80 COMPRESSE 50 MG + 200 MCG B ib 55.200 
024505075 =—ARTROXEN 30 COMPRESSE 500 MG A 66 17.700 
025554027 =—ARTROXICAM 30 CAPSULE 20 MG A 68 16.900 
026416014 —ASACOL 30 COMPRESSE RIVESTITE 400 MG A 21.200 
026416026 =—ASACOL 50 COMPRESSE RIVESTITE 400 MG A 35.200 
026416091 —ASACOL 10 BUSTE GRANULATO CLISMI ESTEMP. 2 G A 55.800 
026416127 = ASACOL 10 SUPPOSTE 500 MG A 14.000 
026416139 —ASACOL 20 SUPPOSTE 500 MG A 27,800 
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026416141 —ASACOL 7 CLISMI PRONTI G 2/50 ML À 38,900 
026416154 —ASACOL 7 CLISMI PRONTI G 4/100 ML A 77.800 
026416166 —ASACOL 7 CLISMI PRONTI 4 G/50 ML A 77.800 
026416216 —ASACOL 7 CLISMI SCHIUMA 2 G/BOMB A 38.900 
026416230 —ASACOL 7 CLISMI SCHIUMA 4 G/BOMB A 77.800 
026416242 —ASACOL 24 COMPRESSE RIVESTITE 800 MG A 33.800 
023075029 —ASCRIPTIN 20 COMPRESSE 300 MG A 4.700 
026923019 —ASMALENE AEROSOL 10 ML 0,8% 200 DOSI A 15.000 
022619062 =—ASPEGIC "1000" 6 FLAC. POLV IM IV + 6 FIALE 5 ML A 13.000 
025008044 —ASPIDOL 21000" 6 FLAC POLV + 6 F_SOLV A 10.400 
026919011 —ASSORAL 12 COMPRESSE 150 MG À 27.700 
026919035 —ASSORAL BB 12 COMPRESSE DELITESCENTI 50 MG A 12.100 
005713019 AT 10 GOCCE ORALI 15 ML 0,1% A 14.000 
026044026 —ATACLOR 30 COMPRESSE 125 MG LI 19,500 
024153013 —ATEM SOLUZ. AEROSOL 20 ML 0,025% A 7.100 
024153025 —ATEM AEROSOL 200 INALAZIONI 13 G A 9.700 
024153037 —ATEM "RINO" SPRAY NASALE 20 ML B 9.500 
025987037 —ATENIGRON 28 COMPRESSE A 18.200 
025070020 —ATENOL. 50 COMPRESSE 100 MG A 26.400 
022891028 —ATEROCLAR 10 FIALE A 13.100 
028151025 =—ATINORM 30 COMPRESSE DIVISIBILI A 26.100 
029308044 —ATROVENT "40" AEROSOL DOSATO 200 EROGAZIONI LI 17.300 
029308057 —ATROVENT "20" AEROSOL DOSATO 200 EROGAZIONI A 9,600 
028942011 = AUDEC 20 CAPSULE 300 MG B 2 23.800 
026089019 —AUGMENTIN 12 COMPRESSE RIVESTITE 1 G À 30.300 
026089045 =—AUGMENTIN 1 FLAC. SOSPENSIONE PEDIATRICA 312,5 MG/5 ML LI 18.500 
026089108 —AUGMENTIN 12 BUSTINE 1 G A 30.500 
025940026 = AULIN 30 COMPRESSE 100 MG A 66 15,000 
025940053 —AULIN 30 BUSTINE 100 MG - A 88 15.700 
029122013 —AULIN BETA 30 COMPRESSE DIV. 400 MG A 66 15.000 
029122025 =—AULIN BETA 30 BUSTINE SINGOLE 400 MG A 66 15.700 
002039028 =—AUREOMICINA 18 CAPSULE 250 MG À 5.300 
002039042 —AUREOMICINA POMATA OFTALMICA 1% 3,5 G A 2.600 
027744010 —AUXONORM 3 FLAC. LIOF 4 UI + 3 FIALE 1,5 ML A 39 294.500 
027194012 —AVIRASE 25 COMPRESSE 200 MG A 34.300 
027194048 —AVIRASE 25 COMPRESSE 400 MG À 68,500 
027194051 —AVIRASE 25 COMPRESSE 800 MG A 137.100 
028619017 = AVIX 25 COMPRESSE 400 MG A 68.500 
028619029 —AVIX 25 COMPRESSE 800 MG A 137.100 
024469013 —AVOCIN 1 FLAC. 1 GIM IV + 1 FIALA 2 ML A_55 9.200 
024469025 —AVOCIN 1 FLAC. 2 GIM IV + 1 FIALA 4 ML A 55 15,700 
028518060 —AVYCLOR 25 COMPRESSE 200 MG A 34,300 
028516072 =—AVYCLOR 25 COMPRESSE 400 MG A 68.500 
031846013 —AVYPLUS 25 COMPRESSE 800 MG A 437.100 
031846025 —AVYPLUS 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 8% 100 ML A 56,300 
024749057 —AXER ALFA 30 CAPSULE 275 MG A 66 8.400 
0247439069 —AXER ALFA "FORTE 550" 30 CAPSULE 550 MG A 66 16.700 
025408028 —AZACTAM 1 FLAC. 1 G IM IV + FIALA ML 3 A 56 33.600 
020957027 —AZATIOPRINA WELLCOME 50 COMPRESSE DIVISIBILI 50 MG A 30.800 
027897026 —AZITROCIN 1 FLAC. POLVERE SOSPENSIONE ESTEMP.. 1,5 G A 38.900 
027897040 —AZITROCIN 3 COMPRESSE 500 MG A 37.000 
024130054 —BACACIL 12 COMPRESSE 1200 MG A 22.400 
023041039 —BACTERIAL FORTE 18 COMPRESSE A 24 7.100 
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023041041 —BACTERIAL FORTE 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 100 ML A 24 7.300 
026001040 —BACTIDAN 12 COMPRESSE 300 MG A 29.600 
026001053 —BACTIDAN 8 COMPRESSE RIVESTITE 400 MG A 26.300 
021978046 —BACTRIM *FORTE* 18 COMPRESSE A 24 7.100 
024978061 —BACTRIM "FORTE" 1 FLAC. SCIROPPO 100 ML A 24 7.300 
021978097 —BACTRIM "FORTE" 16 COMPRESSE SOLUBILI A 24 7.100 
028313017 —BACTRIM PERFUSIONE PERFUSIONE 1 FIALA 5 ML IV C1 24 (19) 
026021028 —BAMIFIX 30 CONFETTI 600 MG A 12.900 
021635014 —BASSADO 5 CAPSULE 100 MG A 3.500 
021635038 —BASSADO 10 CAPSULE 100 MG A 7.200 
024316010 —BAYPEN 1 FLAC. 1 GIM + 1 FIALA 4 ML A_55 7.700 
024316022 —BAYPEN 1 FLAC. 0,5 G IM + 1 FIALA 2 ML A_55 3.800 
026232013 —BAYPRESS 28 COMPRESSE 20 MG A 32.000 
023594017 —BB-K8 1 FLAG. IM 100 MG 2 ML A 55 5.000 
023594031 =—BB-K8 1 FLAG. IM 250 MG 2 ML A 55 9.300 
023594056 —BB-K8 1 FLAC. IM 500 MG 2 ML A 55 18.500 
022719076 =—BEBULIN TIM 3 1 FLAC. 600 Ul + 1 FIALE 10 ML A 37 328.500 
028844013 —BECLOJET "50" AEROSOL DOSATO 200 EROGAZIONI 50 MCG A 11,300 
028844025 =—BECLOJET *250" AEROSOL DOSATO 200 EROGAZIONI 250 MCG A 41.400 
023378019 —BECOTIDE AEROSOL 10 MG 200 EROGAZIONI A 11.300 
023378058 —BECOTIDE NASALE AEROSOL 10 MG 200 EROGAZIONI B 11.300 
023378060 —BECOTIDE "A" FLAC 20 ML SOSP DA NEBULIZZARE CON CONTAGOCCE —A 4.400 
023378072 —BECOTIDE "FORTE" AEROSOL 50 MG 200 DOSI A 39.100 
028748010 —BELIVON 20 COMPRESSE RIVESTITE 1 MG A 7137 31.500 
028748022 —BELIVON 20 COMPRESSE RIVESTITE 2 MG A 71:37 63.100 
028748034 —BELIVON 20 COMPRESSE RIVESTITE 3 MG A_ 1137 94.700 
028748046 —BELIVON 20 COMPRESSE RIVESTITE 4 MG A 71-37 126200 
028748059 —BELIVON 60 COMPRESSE RIVESTITE 1 MG A 71:37 94.700 
028748061 —BELIVON 60 COMPRESSE RIVESTITE 2 MG A 71-37 189.300 
028748073 —BELIVON 60 COMPRESSE RIVESTITE 3 MG A 71-37 264.000 
028748085 —BELIVON 80 COMPRESSE RIVESTITE 4 MG A 71-37 378700 
023819016 —BELUSTINE 5 CAPSULE 40 MG A 12.100 
027878014 —BENESTAN 30 COMPRESSE 2,5 MG B 23.300 
025736036 —BENFLOGIN 20 BUSTINE 600 MG A 66 8.400 
019655012 —BENTELAN 10 COMPRESSE EFFERV. 0,5 MG A 1.310 
019655051 —BENTELAN "R" 10 COMPRESSE EFFERV. 1 MG A 2.800 
019655113 —BENTELAN 3 FIALE IM IV 2 ML 1,5 MG A 1.540 
019655152 —BENTELAN 3 FIALEIM IV 2 ML 4 MG A 4.100 
029467026 —BENUR 20 COMPRESSE DIVISIBILI 4 MG B 33.800 
027622012 —BETABACTYL 1 FLAC. 1,2 G IM + 1 FIALA 2 ML A 55 14.600 
020305037 —BETABIOPTAL POMATA OFTALMICA 5 G 8 4.800 
020305049 —BETABIOPTAL COLLIRIO 5 ML B 5.000 
028455018 =—BETABIOTIC ESSETI "500" 12 CAPSULE 500 MG” A 20.500 
028455020 = BETABIOTIC ESSETI "1000" 12 COMPRESSE 1 G A 41.000 
028455032 =—BETABIOTIC ESSETI "1000" 1 FLAC. LIOF 1.000 MG + 1 FIALA 4 ML A 10.600 
026513010 —BETACLAR 30 UNITÀ MONODOSE COLLIRIO 0,18 ML 0,50% A 13.900 
026513022 —BETACLAR 30 UNITÀ MONODOSE COLLIRIO 0,18 ML'0,25% A 7.000 
025274022 —BETAGON 30 COMPRESSE 5 MG A 17.300 
028416028 =—BETANTRONE 3 FLAC. 1.000.000 ULI. A 33 215.900 
028416042 —BETANTRONE 3 FLAC. 3.000.000 U.i. A 33 847.500 
022034019 —BETAXINA 20 COMPRESSE A 7.000 
026742015 = BETHACIL 1 FLAC. IM 1,5 G + 1 FIALA 3,2 ML À 10.000 
026742039 —BETHAGIL 1 FLAC. BB IM IV 750 MG + 1 FIALA 1,6 ML A 6,700 
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025899016 
028701112 
028701124 
028701136 
024732012 
024732024 
022653012 
028359014 
027929025 
027929037 
027929084 
019751027 
026297010 
026297022° 
026297034 
028567026 
026078016 
028078028 
025802024 
025802048 
025802152 
025802176 
025802190 
025802214 
025802238 
025802253 
025802277 
025802289 
025802291 
025802303 
025802315 
025802327 
025802339 
027795018 
027795020 
024276026 
032140016 
025282029 
025282031 
028539029 
028539031 
024484048 
024484087 
026071023 
026071035 
025957022 
024822013 
025798012 
025798024 
024335046 
024335059 
027269075 
022395014 


BEZALIP 

BI EUGLUCON 
BI EUGLUCON M 
BIAFERONE 
BIAFERONE 
BIAFERONE 
BIDIABE 
BIDIEN 
BIDIEN 
BIDIEN - 
BILENOR 
BILIEPAR 
BILIEPAR 
BIO INSULIN 
BIO INSULIN 
BIO INSULIN 
BIO INSULIN 
BIO INSULIN 
BIO INSULIN 
BIO INSULIN 
BIO INSULIN 
BIO INSULIN 
BIO INSULIN 
BIO INSULIN 
BIO INSULIN 
BIO INSULIN 
BIO INSULIN 
BIO INSULIN 
BIOCALCIN 
BIOCALCIN 
BIOCICLIN 
BIOCIL 
BIOFUREX 
BIOFUREX 
BIOLAC EPS 
BIOLAC EPS 
BIOMAG 
BIOMAG 
BIONICARD 
BIONICARD 
BIOPERAZONE 
BIOPIM 
BIOTROONA 
BIOTRIXINA 
BIOXIMA 
BIOXIMA 
BIOZOLENE 
BLEOMICINA 
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COLLIRIO 5 ML 0,5% 

3 FLAC. LIOF 1.000.000 Ul. + 3 FIALE SOLV. 
1 FLAC. LIOF 3.000.000 ULI. + 1 FIALA SOLV. 
3 FLAC. LIOF 3.000.000 ULI. + 3 FIALE 2 ML 
50 CONFETTI 200 MG 

"RETARD® 30 CONFETTI 400 MG 

40 COMPRESSE (25 + 2,5 MG} 

40 COMPRESSE RIVESTITE (400 + 2,5 MG) 
1 FIALA SIRINGA 1 ML 3.000.000 U.i 

1 FIALA SIRINGA 1 ML 6.000.000 U.I 

1 FIALA SIRINGA 1 ML 1.000.000 ULI. 

20 COMPRESSE 

CREMA 30 G 0,025% 

UNGUENTO 30 G 0,025% 

LOZIONE 30 ML 0,025% 

30 CAPSULE 250 MG 

20 CAPSULE 150 MG 

20 CAPSULE 300 MG 

“R° 4 FLAC. 10 ML 40 UNML 

"i" 1 FLAC. 10 ML 40 UI/ML SC IM 

“U" 1 FLAC. 10 ML 40 U/MI 

10/90 1 FLAC. 40 U/ML 10 ML 

20/80 1 FLAC. 40 U/ML 10 ML 

30/70 1 FLAC. 40 L/ML 10 ML 

40/80 1 FLAC. 40 U/ML 10 ML 

"L' 1 FLAC. 40 U/ML 10 ML 

“R* PEN 5 TUBOFIALE 1,5 ML 100 U/ML 
"i" PEN 5 TUBOFIALE 150 U/1,5 ML 
*10/90" PEN 5 TUBOFIALE 150 U/1,5 ML 
*20/80" PEN 5 TUBOFIALE 150 U/1,5ML 
"30/70" PEN 5 TUBOFIALE 150 U/1,5 ML 
‘40/60° PEN 5 TUBOFIALE 150 U/1,5 ML 
50/50 1 FLAC. 10 ML 40 Ul/ML 

5 FIALE 50 ULI. 1 ML 

5 FIALE 100 U.l, 1 ML 

1 FLAC. IM1G+1FIALZA4ML 

1 FLAC 1.000 MG + 1 FL SOLV 2,5 ML 

1 FLAG. POLV 500 MG IM + 1 FIALA 2 ML 
1 FLAC. POLV 1 G IM + 1 FIALA 4 ML 

20 BUSTINE 10 G 

1 FLAC. SCIROPPO 180 ML 

50 COMPRESSE 400 MG 

30 COMPRESSE 800 MG 

50 COMPRESSE 20 MG 

*RETARD" 30 CAPSULE 40 MG 

IM 1 FLAC.1 G+ 1 FIALA5 ML 

20 CAPSULE 400 MG 

8 CAPSULE 500 MG 

1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE 100 ML 
1 FLAC. 500 MG IM + 1 FIALA 2 ML 

1 FLAC. 1.000 MG IM + 1 FIALA 4 ML 
‘100° 10 CAPSULE 100 MG 

1 FIALA INIETTABILE LIOF 15 MG 
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024222034 
028991154 
024154054 
024154066 
026446017 
026446031 
023471028 
025985072 
024423028 
023847015 
022991044 
022991057 
020633018 
022593103 
022593127 
022593139 
024993038 
024124024 
024124036 
021285010 
025478025 
006979037 
025481019 
025481021 
027476023 
008701017 
008701031 
028114041 
028114054 
026433019 
026433021 
027330012 
027330024 
027449044 
027449026 
022579128 
022579142 
022579155 
022579193 
029421017 
029421029 
023748066 
(123748078 
023704048 
023704051 
023704137 
023704152 
005259039 
005259041 
027488016 
027488028 
024446015 


024448027" 
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BLOCADREN 
BRADIMOX SOLUTAB 
BREVA 

BREVA 

BREXIN 

BREXIN 

BRICANYL 

BRIOFIL 
BRONCOSPASMINE AEROSOL 
BRONCOTURBINAL 
BRONCOVALEAS 
BRONCOVALEAS 
BRONTIN 

BRUFEN 

BRUFEN 

BRUFEN 

BRUFORT 
BRUMETIDINA 
BRUMETIDINA 
BRUMETON COLLOIDALE 
BRUXICAM 

BUSCOPAN 

C1 INATTIVATORE UMANO IMMUNO 
C1 INATTIVATORE UMANO IMMUNO 
CACIT 

CAFERGOT 

CAFERGOT 

CALCIBEN 

GALCIBEN 

CALCINIL 

CALCINIL 

CALCIOSINT 
CALCIOSINT 
CALCIOTON 
CALCIOTON 
CALCIPARINA 
CALCIPARINA 
CALCIPARINA 
CALCIPARINA 
CALCITENE 

CALCITENE 
CALCITONINA ARMOUR 


‘ CALCITONINA ARMOUR 


CALCITONINA SANDOZ 
CALCITONINA SANDOZ 
CALGITONINA SANDOZ 
CALCITONINA SANDOZ 
CALCIUM SANDOZ 
CALCIUM SANDOZ 
CALCO 

CALCO 

CAPOTEN 

CAPOTEN 


40 COMPRESSE 10 MG 

12 COMPRESSE 1.000 MG 
AEROSOL DOSATO 200 INALAZIONI 
SOLUZIONE OS AEROSOL 15 ML 
20 COMPRESSE DIVISIBILI 20 MG 
20 BUSTINE BIPARTITE 20 MG 


"TURBOHALER" POLV INALAT 200 DOSI 0,5MG/DOSE 


30 CONFETTI 600 MG 
AEROSOL DOSATO 20 ML 0,5 MG 
AEROSOL 200 INALAZIONI 


AEROSOL DOSATO 200 EROGAZIONI 100 MCG/ER' 


SOLUZ IONE INALANTE 15 ML 0,5% 
30 COMPRESSE 1 MG 

30 BUSTINE GRANULATO 600 MG 
30 COMPRESSE 400 MG 

30 COMPRESSE 600 MG 

30 CAPSULE 400 MG 

50 COMPRESSE 400 MG 

10 FIALE 2 ML 200 MG 

1 FLAC. SOLUZIONE 5 ML 

45 CAPSULE 20 MG 

8 FIALE 0,02 G 1 ML 

1 FLAC. IV LIOF 500 U.P. + 1 FLAC. 10 ML 
1 FLAC. IV LIOF 1.000 U.P. + 1 FLAC. 20 ML 
30 COMPRESSE EFFERV. 1.000 MG 
20 CONFETTI 

5 SUPPOSTE 

5 FIALE 50 Ul + 5 SIRINGHE 

5 FIALE 100 Ul + 5 SIRINGHE 

5 FLAC. 100 UI + 5 FIALE 1 ML 

5 FLAC. 50 Ul + 5 FIALE 1 ML 

5 FIALE 1 ML SOUI 

5 FIALE 1 ML 100 UI 

5 FIALE 1 ML 100 Ul 

5 FIALE 1 ML 50 UI 

10 FIALE 0,2 ML 5,000 Ui 

10 FIALE/SIRINGA "0,2 ML 5.000 UI 
10 FIALE/SIRINGA 0,5ML 12500U1 
10 FIALE 0,5 ML/12500 Ul. 

5 FIALE 50 Ul. 

5 FIALE 100 Ul. 

"50" 6 SIRINGHE PRONTO USO 
*100* 5 SIRINGHE PRONTO USO 

5 FIALE 100 Ul + 5 SIRINGHE 

5 FIALE 50 UI + 5 SIRINGHE 

IM IV 5 FIALE SIRINGA 50 UI 

IM IV 5 FIALE SIRINGA 100 Ul 
“*FORTISSIMUM" 30 COMPRESSE EFFERV. 1 G 
*FORTISSIMUM" 30 BUSTINE GRANULATO 1 G 
5 FIALE 50 UI 

S FIALE 100 UI 

50 COMPRESSE 25 MG 

24 COMPRESSE 50 MG 


Be 
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973.200 
1.146.300 
18,600 
4.700 
3.700 
15.000 
29.900 
54.500 
27.300 
15.000 
29.900 
29.900 
15.000 
17.000 
17.000 
32.700 
32.700 
15.000 
29.900 
18.000 
29.900 
29.900 
15.000 
15.000 
29.900 
16.700 
16.700 
15.000 
29.900 
31.300 
30.000 
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025679111 =—CARBICALCIN S FIALE-1 ML A_ 41 29,900 
024597015 —CARBOLITHIUM IFI 50 CAPSULE 150 MG A 7.000 
024597039 —CARBOLITHIUM IFI 50 CAPSULE 300 MG A 11.500 
021457015 —CARDILATE 50 COMPRESSE DIVISIBILI 10 MG A 8.100 
025480017 — CARDIOREG 40 COMPRESSE 0,2 MG A 2.100 
005167010 —CARDIOSTENOL B FIALE 1 ML (10 + 0,5 MG) A 7.600 
027790017 —CARDIOTEN 50 CONFETTI 20 MG A 21.500 
026075022 —CARDIP 50 CONFETTI 20 MG A 21.500 
026075046 —CARDIP "R" 30 CAPSULE 40 MG A 17.900 
026717015 —CARDIRENE 30 BUSTINE 160 MG A 5.400 
026821013 —CARDURA 30 COMPRESSE 2 MG A 34.700 
026921025 —CARDURA 20 COMPRESSE 4 MG A 34.000 
024754018 —CARMIAN 30 COMPRESSE A 19.500 
028622013 =—CARNICOR DUE 10 FLACONCINI ORALI 2 G A 8 33.000 
018610079 —CARNITENE 10 FLACONCINI ORALI 2 G A_8 33.000 
015997024 —CARNITOLO 10 FLAGONCINI ORALI 2 G A_ 8 33.000 
026288047 —CARNUM #0 FLAC OS 2G A_8 33.000 
026057024 —CARTEOL COLLIRIO 2% 5 ML A 9.700 
018289035 —CARVASIN 50 COMPRESSE 40 MG A 9.700 
018269050 —CARVASIN 50 COMPRESSE SUBLINGUALI 5 MG A 2.300 
027606019 —CARVIPRESS 30 COMPRESSE DIVISIBILI 25 MG A 36.200 
027808021 —CARVIPRESS 15 COMPRESSE DIVISIBILI 50 MG A 36.200 
025721010 —CARZEM 50 COMPRESSE 60 MG A 18.200 
031113018 —CASODEX 28 COMPRESSE 50 MG A 407.200 
028945020 —CATAFLAM 30 CONFETTI 50 MG A 66 10.900 
021502024 —CATAPRESAN 30 COMPRESSE 0,300 MG A 9.100 
021502036 —CATAPRESAN SC IM IV 5 FIALE 1 ML 0,150 MG A 6.700 
021502051 —CATAPRESAN PERLONGETTEN 42 CAPSULE RITARDO 0,25 MG À 19.000 
027393014 —CATAPRESAN TTS TS-1 2 SISTEMI TRANSDERMICI + 2 COPRICEROTTO A 23.400 
027393026 —CATAPRESAN TTS TTS-2 2 SISTEMI TRANSDERMICI + 2 COPRICEROTTO A 23.400 
027745011 = CATONIN 5 FIALE 1 ML 100 VI A_A41 29.900 
027849078 = CEDAX 4 CAPSULE 400 MG A 28.800 
027849102 —CEDAX 1 FLAC. GRANULATO 15 G SOSPENSIONE ESTEMP. 60 ML A 42.300 
024503029 —CEDOL IM 1 FLAC. 1 G+1 FIALA 4 ML A 9.100 
024131031 = CEFABIOZIM IM 1FLAC. 1,000 MG + 1 FIALA 4 ML A 8.000 
028480018 —CEFADEL *500" IM 1 FLAC. 0,5 G + 1 FIALA SOLV. A 55 6.900 
028460020 —CEFADEL "1000" IM 1 FLAC1 G + 1 FIALA SOLV. A 55 13.800 
025451055 —CEFADRIL 8 COMPRESSE G 1 A 19.100 
025451081 —CEFADRIL 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP.100 ML 250 MG/SML — A 13.600 
024294011 = CEFAM IM 1 FLAC. 16 +1 FIALA3 ML A 9.100 
024270011 —GEFAMAR IM 1 FLAC. 250 MG + 1 FIALA 2 ML A 2.700 
024270023 —CEFAMAR IM 1 FL 500 MG+1F SOLV A_55 4.400 
024270035 — CEFAMAR IM 1 FL 750 MG +1 F SOLV A_55 7.300 
024270047 —CEFAMAR IM 1FL1G+1F SOLV A 55 8.800 
022682011 —CEFAMEZIN IM 1 FLAC.16G+ 1 FIALA 4 ML A 8.000 
022662098 —CEFAMEZIN IM 1 FLAC. 250 MG + 1 FIALA 2 ML A 2.900 
024360036 —CEFASEPTOLO IM 1FLAC. 1.000 MG + FIALA 4 ML A 9.100 
024729018 =—CEFATRIK 8 CAPSULE 500 MG A 16.200 
024729028 =—CEFATRIX 1 FLAC. SOSPENSIONE ESTEMP, OS 100 ML 5% A 19.900 
023916051 = CEFAZIL 1 FLAC. 1 GIM + 1 FIALA 4 ML A 8.000 
025845013 =—CEFAZONE IM 1 FLAC. 1 G+ 1 FILA 3 ML A 55 12.800 
027134030 —CEFIXORAL 5 COMPRESSE RIVESTITE 400 MG A 28.500 
027134042 = CEFIXORAL 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP.100 ML 100 MG/5 MLA 35.300 
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025418070 —CEFODIE IM 1 FLAG. 500 MG + 1 SIRINGA/SOLV. A 55 12.200 
025418082 —CEFODIE IM 1 FLAC. 1 G + 1 SIRINGA/SOLV. A 55 24.300 
028463014 —CEFODOX 12 COMPRESSE 100 MG A 30.500 
028463026 —CEFODOX "PEDIATRICO" 1FLAC.GRAN.SOSP. ESTEMP.50 ML (40MG /5 ML) A 13.600 
028463038 =—CEFODOX "PEDIATRICO" 1 FLAC.GRAN.SOSP.ESTEMP.100 MI (40MG /5 ML) A 27.300 
026063038 —CEFOGRAM IM 1 FLAC. 1 G+ 1FIALA 3 ML A 55 12.800 
026083028 —CEFONEG IM 1 FLAG. 1.000 MG + 1 FIALA 4 ML A 55 12.800 
024354045 = CEFOPRIM IM 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 4 ML A 8.800 
026024012 —CEFOSINT IM 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA 3 ML A_55 12.800 
031899014 —CEFOSPORIN “1000* IM 1 FLAC 1 G + FIALA SOLV 2,5 ML A 55 24.300 
031899038 —CEFOSPORIN "500° IM FLAC 0,5 G + FIALA SOLV 2 ML A 55 12,200 
025645033 —CEFOTRIZIN 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP.100 ML 5% A 19.900 
025645045 —CEFOTRIZIN 8 COMPRESSE 500 MG A 16.200 
024983076 =—CEFRABIOTIC 8 COMPRESSE 1 G A 18.100 
024983088 = CEFRABIOTIC 12 COMPRESSE 1 G A 24.100 
024983090 —CEFRABIOTIC 1 FLAC. SOSPENSIONE 100 ML 10% A 22.400 
025491010 —CEFTIM *250" IM 1 FLAC. 250 MG + 1 FIALA 1 ML A 55 8.500 
025491022 = CEFTIM "500" IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 1,5 ML A 55 12.300 
025491034 —CEFTIM *1* IM 4 FLAC, 1 G+ 1 FIALA 3 ML A 55 24.800 
024282067 —CEFUMAX IM 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 4 ML A 8.800 
024358044 —CEFUR IM 1 FLAC, 1 G + 1 FIALA 4 ML A 8.800 
024301032 —  CEFUREX IM IV 1 FLAC. 1.000 MG + 1 FIALA 4 ML A 8.800 
024330045 —CEFURIN IM 1 FLAC, 1 G + 1 FIALA 4 ML A 8.800 
019644018 = CELESTONE 10 COMPRESSE 0,5 MG A 1.310 
019544020 CELESTONE GOCCE 10 ML 0,5 MG/ML A 2.100 
019644032 —CELESTONE IM IV 5 FIALE 1 ML 4 MG A 6.900 
019844057 —CELESTONE *CRONODOSE" IM 3 FIALE 6 MG A 8.100 
019644069 —CELESTONE "AR" 10 CONFETTI 1 MG A 2.600 
024328027 =—CEMADO IM 1 FLAC, 1 G+ 1 FIALA 3 ML A 9.100 . 
024481044 —CEPHOS 8 COMPRESSE 1 G A 19.100 
028896013 —CEPIM IM EV 1 FLAC. 0,5 G + 1 FIALA SOLV. A 55 12.300 
028896025 —CEPIM IM EV 1 FLAC, 1G +1 FIALA SOLV. A 55 24.600 
028900013 —CEPIMEX IM EV 1 FLAC. 0,5 G + 1 FIALA 1,5 ML A_55 12.300 
028900025 —CEPIMEX IM EV 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA3 ML A_55 24.600 
0220886045 —CEPOREX 8 CAPSULE 500 MG A 6.200 
022086110 —CEPOREX "1" 8 COMPRESSE 1 G A 12.500 
024106078 =—CESPORAN . 8 COMPRESSE 1 G A 18.100 
025506039 —CETRAZIL 8 CAPSULE 500 MG A 16.200 
025506041 =—CETRAZIL 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 5% 100 ML A 19.900 
025760075 = CETRINOX 1 FLAC. POLVERE SOSPENSIONE ESTEMP. 100 ML 250 MG/5 ML A 19,900 
025760087 —GETRINOX 8 CAPSULE 500 MG A 16,200 
028920015 —CEVIRIN IV 3 FIALE 250 MG A 83.900 
028920027 —CEVIRIN 4 FLAC. SOSPENSIONE OS 8% 100 ML A 56,300 
028920039 —CEVIRIN 25 COMPRESSE 400 MG A 68.500 
022575029 =—CHAMPIONYL 5 FIALE 2 ML IM 100 MG B 3.500 
022575056 =—CHAMPIONYL "FORTE" 15 COMPRESSE 200 MG B 7,900 
031832013 —CHEFIR "500" 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 2 ML A 55 12.200 
031832025 —CHEFIR "4000" 1 FLAG. 1 G + 1 FIALA 2,5 ML A 55 24.300 
025513033 —CHEMACIN IM IV 1 FIALA 500 MG 2 ML A_55 18,500 
025513045 =—CHEMAGIN IM IV 1 FIALA 1 G 4 ML A 55 37.000 
002866224 —CHEMICETINA 12 CAPSULE 250 MG A 3.400 
002866248 =—CHEMICETINA IM IV 1 FLAG. 16 A 4.200 
022269017 = CHEMITRIM 20 CAPSULE A A 24 4.400 
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022269031 
022269056 
027957024 
008579017 
002201022 
023377029 
024562011 
027518020 
027516032 
028037024 
026447019 
026447033 
028292011 
028292023 
028292035 
029462049 
025238015 
023331022 
026841015 
026841039 
028841041 
026841054 
026884019 
026664021 
026543013 
026543025 
024452029 
024085019 
024085045 
025399015 
025399027 
028528026 
028528038 
028528065 
026675025 
026675049 
024258016 
028190015 
025074016 
025074028 
025074030 
032837015 
011172020 
024260010 
024260022 
024260034 
024260046 
012627081 
027075011 
027075023 
028372033 
026372058 
027308016 


CHEMITRIM 
CHEMITRIM 
CHIMONO 
CHINTEINA 
CHLOROMYCETIN 
CHOLESOLVIN 
CIBACALCIN 
CIBACEN 
CIBACEN 
CIBADREX 
CICLADOL 
GICLADOL 
CILFERON A 
CILFERON A 
CILFERON A 
CIMETIDINA B.I.L. 
CINOBAC 
CINOPAL 
CIPRIL 

CIPRIL 

CIPRIL 

CIPRIL 
CIPROXIN 
CIPROXIN 
CISPLATINO TEVA 
CISPLATINO TEVA 
CISTOMID 
CITILAT 
CITILAT 
CITIMID 
CITIMID 
CITIVIR 
GITIVIR 
CITIVIR 
CITIZEM 
CITIZEM 
CITOFUR 
CITOGEL 
CITOPLATINO 
CITOPLATINO 
CITOPLATINO 
CITOVIRAX 
CITROPIPERAZINA 
CLAFORAN 
CLAFORAN 
CLAFORAN 
CLAFORAN 
CLARISCO 
CLARITYN 
CLARITYN 
CLASTEON 
CLASTEON 
CLAVERSAL 


“FORTE” 20 COMPRESSE 

1 FLAC. SOSPENSIONE OS 100 ML BB 
5 COMPRESSE 400 MG 

40 COMPRESSE 200 MG 


PPALMITATO” 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 60 ML 


50 CAPSULE 250 MG 

$ FIALE 0,25 MG + 5 FIALE 1 ML 

14 COMPRESSE DIVISIBILI 10 MG 

28 COMPRESSE BISECABILI 5 MG 

14 COMPRESSE BISECABILI 10 + 12,5 MG 
20 COMPRESSE DIVISIBILI 20 MG 

20 BUSTINE BIPARTITE 20 MG 

IM SC IV 1 FIALA 6.000.000 Ul/1 ML 

IM SC IV 1 FIALA 3.000.000 Ui/1 ML 

IM SC IV 1 FIALA 1.000.000 Ul/1 ML 
"INIETTABILE" 12 FIALE 2 ML 200 MG 
20 CAPSULE 500 MG 

20 CAPSULE 300 MG 

30 COMPRESSE DIVISIBILI 10 MG 

1 FLAC. SOSPENSIONE OS 100 ML 0,1% 
1 FLAC. SOSPENSIONE OS 200 ML 0,1% 
30 BUSTINE GRANULATO EFFERV. 10 MG 
10 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 

6 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG 

4 FLAC. SOLUZIONE 10 MG/20 ML IV 

1 FLAC. SOLUZIONE 50 MG/100 ML IV 
20 CAPSULE 400 MG 

50 CAPSULE 10 MG 

“RETARD” 50 COMPRESSE 20 MG 

50 COMPRESSE DIVISIBILI 400 MG 

30 COMPRESSE DIVISIBILI 800 MG 

25 COMPRESSE 400 MG 

1 FLAC. SOSPENSIONE OS 100 ML 8% 
25 COMPRESSE 800 MG 

“RETARD®* 24 COMPRESSE 120 MG 
*RETARD* 14 COMPRESSE 300 MG 

30 CAPSULE 200 MG 

GEL 30 BUSTINE 5 ML 1 G 

IV 1 FLAC. LIOF 10 MG + 1 FIALA 10 ML 
EV 1 FIALALIOF 25MG + 1 FIALA 25 ML 
1 FLAC. LIOF MG 50 + 1 FIALA 50 ML iV 
1 FLAC LIO 500 MG + 1 FL SOLV 10 ML 
20 BUSTINE GRANULATO G 6 

IM {IV 1 FLAC. 250 MG + 1 FIALA 2 ML 
IM IV 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 2 ML 
IM {V 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 4 ML 


IM 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 4 ML CON LIDOCAINA 


FORTE 10 FIALE 5.000 UI 

20 COMPRESSE 10 MG 

1 FLAC. SCIROPPO 100 ML 

6 FIALE 300 MG 

10 CAPSULE 400 MG 

50 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG 
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027308042 
027308055 
027308087 
027594011 
026138145 
026138139 
026138192 
025400064 
022975039 
023103017 
023103068 
023103070 
023103094 
023440011 
023440050 
028801013 
028801025 
028825014 
028825026 
030183014/M 
027727027 
023639026 
023639040 
028591016 
020773026 
022889036 
022689075 
026890158 
005033028 
008366015 
026027021 
029213016 
009964038 
026306035 
027000013 
024271049 
025851027 
026813024 
026843048 
020255016 
021509029 
023003027 
023003041 
004256018 
026573016 
027135019 
027136011 
021091018 
025681026 
025581036 
024599019 
024599021 
022033017 


CLAVERSAL 
CLAVERSAL 
CLAVERSAL 
CLAVUCAR 

CLAVULIN 

CLAVULIN 

CLAVULIN 

CLENASMA 
CLENIDERM 

CLENIL 

CLENIL 

CLENIL 

CLENIL 

CLENIL COMPOSITUM 
CLENIL COMPOSITUM 


CLENIL COMPOSITUM JET 
CLENIL COMPOSITUM JET 


CLENIL JET 
CLENIL JET 
CLIMARA 
CLIVOTEN 
CLOBESOL 
CLOBESOL 
CLOBET 

CLOMID 

CLOPAN 
CLOPAN 
CLOPIXOL 
CLORAMFEN 
CLOROCHINA BAYER 
CLORTANOL 
CLOX 
COLCHICINA LIRCA 
COLESTROL 
COLIFOAM 
COLIFOSSIM 
COLPOGYN 
COLPOTROPHINE 
COLPOTROPHINE 
COLPOVIS 
COLPRONE 
COMBANTRIN 
COMBANTRIN 
COMIZIAL 
CONCOR 
CONDIUREN 
CONDYLINE 
CONTRATHION 
CONVERTEN 
CONVERTEN 
CORAL 

CORAL 
CORDARONE 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


7 CLISMI 2 G 

7 CLISMI 4 G 

20 SUPPOSTE 500 MG 

IM 1 FLAC. 1,2 G + 1 FIALA 2 ML 


f FLAC. POLVERE SOSP. ESTEMP.BB 100 ML 312,5 MG/5 ML 


12 COMPRESSE RIVESTITE 1 G 

12 BUSTINE 1 G 

AEROSOL 28 ML 200 EROGAZ. 10 MCG 
CREMA 30G 0,025% 

"SPRAY" 13 G AEROSOL 200 EROGAZ 10 MG 
"FORTE SPRAY" G 15,5 200 EROGAZ 50 MG 
"A" 10 FLACONCINI MONODOSE AEROSOL 2 ML 
"RINO" SPRAY NASALE 30 ML 

AEROSOL DOSATO 15 G 200 EROGAZ. 

"A" 10 FLACONCINI MONODOSE 2 ML 
"FORTE 250" AEROSOL DOSATO 200 EROGAZIONI 
"50" AEROSOL DOSATO 200 EROGAZIONI 
"FORTE" AEROSOL DOS. 250 MCG 
AEROSOL DOS. 50 MCG 

"50" 4 SISTEMI TRANSDERMICI 

14 CAPSULE RILASCIO GRADUALE 5 MG 
POMATA DERM 30 G 0,05% 

UNGUENTO DERM 30 G 0,05% 

COLLIRIO SOSP.0,1% FLAC.5 ML 

10 COMPRESSE 50 MG 

GOCCE BB 20 ML 0,4% 

5 FIALE 2 ML 

"DEPOT" 4 FIALA 200 MG 1 ML 

COLLIRIO 7 ML 5 X 1000 

30 COMPRESSE 250 MG 

30 COMPRESSE 125 MG 

30 COMPRESSE 250 MG 

60 GRANULI 1 MG 

24 COMPRESSE MAST. 1,5 G 

14 DOSI SPRAY SCHIUMA RETTALE 

IM 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 4 ML 

CREMA VAGINALE 30 G + 6 APPLICATORI 
15 CAPSULE GINECOLOGICHE 10 MG 
CREMA GINECOLOGICA 30 G + APPLICATORE 
20 CAPSULE 1 MG 

20 COMPRESSE 5 MG 

8 COMPRESSE MASTICABILI 250 MG 

1 FLAC. SOSPENSIONE OS 5% 30 ML 

"TIPO 1" 20 COMPRESSE 

28 COMPRESSE 10 MG 

14 COMPRESSE 20/12,5 MG 

1 FLAC. SOLUZIONE 3,5 ML 0,5% 

1 FLAC. LIOF INIETT 200 MG + FIALA 10 ML 
14 COMPRESSE DIVISIBILI 20 MG 

28 COMPRESSE DIVISIBILI 5 MG 

30 CAPSULE 10 MG 

50 CAPSULE 10 MG 

20 CAPSULE 200 MG 
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022033029 
028344012 
024341012 
025655010 
021834039 
028318018 
028318020 
004173011 
004173023 
004561015 
016366027 
027286018 
028779015 
025498027 
023726033 
029035021 
023645094 
023645106 
023845157 
023645171 
028617011 
026617023 
023576010 
023576022 
023576046 
028335014 
025299013 
025299049 
025299052 
025299076 
025299088 
025299102 
027427018 
026488015 
028253019/M 
022633059 
023868021 
025154030 
025021054 
025021066 
028773010 
026773022 
024372017 
024372029 
024372068 
021642018 
026039014 
028629018 
028629020 
021035011 
025416037 
028943013 
028943025 
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CORDARONE 
CORDIPINA 
CORGARD 
CORLIPROL 
CORTAMIDE 
CORTICAL 
CORTICAL 
CORTIRON 
CORTIRON 
CORTONE ACETATO 
COUMADIN 
COVERSYL 
CRAFILM 
CRISOFIN 
CROMEZIN 
CROMOSAN 
CRONEPARINA 
CRONEPARINA 
CRONEPARINA 
CRONEPARINA 
CRONIZAT 
CRONIZAT 
CUROXIM 
CUROXIM 
CUROXIM 
CURTIN 
CYCLOVIRAN 
CYCLOVIRAN 
CYCLOVIRAN 
CYCLOVIRAN 
CYCLOVIRAN 
CYCLOVIRAN 
CYMEVENE 
CYTOTEC 
DAIVONEX 
DALACIN C 
DALACIN C FOSFATO 
DAMIDE 
DANATROL 
DANATROL 
DANKA 
DANKA 
DANTRIUM 
DANTRIUM 
DANTRIUM 
DAONIL 
DARDUM 
DASKIL 
DASKIL 
DAUNOBLASTINA 
DE NOL 
DEALGIC 
DEALGIC 


$ FIALE 3 ML IV 150 MG 

RETARD 30 COMPRESSE RITARDO 40 MG 
30 COMPRESSE 80 MG 

28 COMPRESSE RIVESTITE 
POMATA 30 G 0,025% 

CREMA 0,2% 30 G 

POMATA 0,3% 20 G 

IM 4 FIALE 1 ML 10 MG 

DEPOT IM 1 FIALA 1 ML 50 MG 

20 COMPRESSE 25. MG 

30 COMPRESSE 5 MG 

14 COMPRESSE SECABILI 4 MG 

1 FLAC. SOSPENSIONE 200 ML 

30 COMPRESSE RIVESTITE 3 MG 
IM 1 FLAG. LIOF 1 G + 1 FIALA 4 ML 
12 BUSTINE OS 250 MG 

10 FIALE 5.000 UI 0,2 ML 

10 FIALE 12500 UI 0,5 ML 

10 FIALE SIRINGHE 5.000 Ul 0,2 ML 
10 FIALE SIRINGHE 12500 UI 0,5 ML 
20 CAPSULE 150 MG 

10 CAPSULE 300 MG 

"250" IM 1 FLAC. 250 MG + 1 FIALA î ML 
"500" IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 2 ML 
"i" IM 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA 4 ML 
SOLUZIONE RINOLOGICA 26 ML 

IV 3 FLACONCINI LIOF 250 MG 
POMATA OFTALMICA 3% G 4,5 

25 COMPRESSE 200 MG 

25 COMPRESSE 400 MG 

1 FLACO SOSPENSIONE100 ML 8% 
25 COMPRESSE 800 MG 

1 FLAC. LIOF 500 MG + 1 FIALA 10 ML 
50 COMPRESSE 200 MCG 

POMATA 30 G 

12 CAPSULE 150 MG 

1 FIALA 4 ML 600 MG 

50 CONFETTI 2,5 MG 

30 CAPSULE 200 MG 

30 CAPSULE 50 MG 

1 FLAC. SCIROPPO 0,6% 200 ML 
GOCCE 8% 30 ML 

50 CAPSULE 25 MG 

50 CAPSULE 50 MG 

1 FLAC. SCIROPPO 160 ML 0,5% 

30 COMPRESSE 5 MG 

IM 1 FLAC: 1 G+ 1 FIALA 3 ML 

8 COMPRESSE 250 

16 COMPRESSE 125 MG 

1 FLAC. 20 MG + 1 FLAC. 10 ML 

40 COMPRESSE 120 MG 

30 CAPSULE 75 MG 

30 CAPSULE 100 MG 
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48 
48 


31 
31 


55 


66 
66 


12.500 
17.900 
14.700 
17.500 
3.400 
10.500 
10.500 
7.900 
5.900 
6.100 
4.700 
20.300 
12.400 
33.500 
8.000 
22.800 
17.000 
32.700 
17.000 
32.700 
25.300 
25.300 
2.800 
4.400 
8.800 
18.700 
83.900 
17.500 
34.300 
68.500 
56.300 
137.100 
92.100 
35.200 
26.400 
8.300 
16.700 
16.000 
56.400 
15.800 
13.400 
20.100 
14.100 
24.200 
11.000 
4.300 
12.800 
42.800 
42,800 
19.000 
17.100 
10.900 
14,400 
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028943037 
028232066 
014729038 
026999021 
025487024 
(025487036 
027062013 
027062025 
028534016 
028534028 
028534030 
021299019 
024299033 
026612010 
027696032 
027696044 
028969018 
028969020 
032768018 
032768020 
024847030 
010089011 
010089035 
+ 027491012 
022483010 
022483022 
* 022483034 
027107010 
027107022 
027107034 
023105024 
017932029 
020329064 
020329076 
020329088 
026070019 
026070021 
022402010 
022500019 
025944012 
025804042 
025804055 
029001017 
029001029 
022103016 
028270039 
028270041 
028270054 
028270068 
020417022 
027556024 
028336016 
028336028 
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l Prezzo 
E ( ”(e‘ eEellellsSsbElsl5: 


DEALGIC 
DECACEF 
DECADRON 
DECAPEPTYL 
DEDIOL 
DEDIOL 
DEDRALEN 
DEDRALEN 
DEFLAMAT 
DEFLAMAT 
DEFLAMAT 
DEFLAMON 
DEFLAMON 
DEITEN 
DELAKET 
DELAKET 
DELAPRIDE 
DELAPRIDE 
DELSACID 
DELSACID 
DELTACEF 
DELTACORTENE 
DELTACORTENE 
DENIBAN 
DEPAKIN 


+ DEPAKIN 


DEPAKIN 
DEPAMAG 
DEPAMAG 
DEPAMAG 
DEPAMIDE 
DEPO MEDROL 
DEPO PROVERA 
DEPO PROVERA 
DEPO PROVERA 
DEPONIT 
DEPONIT 
DEPOSTAT 
DERMADEX 
DERMAFLOR 
DERMAVAL 
DERMAVAL 
DERMESTRIL 
DERMESTRIL 
DERMOBETA 
DERVIN 

DERVIN 

DERVIN 

DERVIN 
DESFERAL 
DESOCOL 
DESOXIL 
DESOXIL 


5 FIALE 75 MG 3 ML 
IM 1 FLAC, 1.000 MG + 1 FIALA 3 ML 
10 COMPRESSE 0,75 MG 


1 SISTEMA IM 3,75 MG A CESS. PROTR. + SIRINGA 


30 CAPSULE 0,25 MCG 

GOCCE 10 ML 2 MCG/IML 

30 COMPRESSE DIVISIBILI 2 MG 

20 COMPRESSE 4 MG 

20 CAPSULE 75 MG 

20 CAPSULE 100 MG 

5 FIALE 3 ML 

20 COMPRESSE 250 MG 

FLEBO 4 FLAC. 500 MG ML 100 IV 
28 COMPRESSE 20 MG » 

"15" 28 COMPRESSE 15 MG 

"30" 28 COMPRESSE 30 MG 

MITE” 28 COMPRESSE (30 MG + 1,25 MG) 
28 COMPRESSE (30 MG + 2,5 MG) 
IM. FLACONE 500MG + 1 FIALA SOLV.2ML 
I.M. FLACONE 1 G + 1 FIALA SOLV.2,5ML 
IM 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA 

10 COMPRESSE 5 MG 

"FORTE" 10 COMPRESSE 25 MG 

42 COMPRESSE 50 MG 

40 COMPRESSE 200 MG 

40 COMPRESSE 500 MG 

GOCCE ORALI 40 ML 20% 

40 COMPRESSE 200 MG 

40 COMPRESSE 500 MG 

1 FLAC. SOLUZIONE OS 100 ML 10% 
30 CAPSULE 300 MG 

INIETT. 3 FIALE 1ML 40 MG 

IM SOSP. 1 FLAC. 1 ML 150 MG 

IM SOSP. 1 FLAC. 3,4 ML 500 MG 
IM SOSP. 1 FLAC. 6,7 ML 16 

15 SISTEMI TRANSDERMICI 5 MG 

15 SISTEMI TRANSDERMICI 10 MG 
IM 1 FIALA 2 ML 200 MG 

CREMA DERMATOLOGICA 30 G 
CREMA 30 G 

"FORTE" POMATA 20 G 0,3% 
"FORTE* UNGUENTO 20 G 0,3% 

"25" 8 SISTEMI TRANSDERMICI 2 MG 
"50" 8 SISTEMI TRANSDERMICI 4 MG 
POMATA G 15 

POMATA 0,3% 20 G 

POMATA 0,3% 30 G 

CREMA 0,3% 20 G 

CREMA 0,3% 30 G 

10 FLAC. LIOF 500 MG + 10 FIALE 5 ML 
20 CAPSULE 300 MG 


° 20 COMPRESSE 150 MG 


20 COMPRESSE 300 MG 
= de 
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66 


55 
95 


28 
28 
28 


28 
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028336042 —DESOXIL "RC" 20 COMPRESSE 450 MG RIL. CONTR. B 2 38.900 
023681012 —DETICENE ÎV 1 FLAC. 100 MG + 1 FIALA 10 ML A 9.000 
024974026 —DEURCOL 20 CAPSULE 300 MG B 2 23.800 
024974038 —DEURCOL 30 CAPSULE 300 MG B_2 35.800 
023805076 —DEURSIL 20 CAPSULE 150 MG B 2 11.800 
023605114 —DEURSIL 20 CAPSULE 300 MG B 2 23.800 
023605138 —DEURSIL “RR" 20 CAPSULE 450 MG B_ 2 38.900 
023605153 —DEURSIL "RR MITE" 20 CAPSULE 225 MG. B_2 19.500 
025948011 . DEXICAM 30 CAPSULE 10 MG A 686 8.500 
025948023 —DEXICAM 30 CAPSULE 20 MG A 66 16.900 
029159011 = DIA COLON EPS 20 BUSTINE GRANULATO 10 GR A 59 17.900 
029159023 DIA COLON EPS 1 FLAC. SCIROPPO 200 ML A 59 11.800 
016891018 —DIABEMIDE 20 COMPRESSE 250 MG A 2.100 
023768017 —DIABENOR 40 COMPRESSE 5 MG A 7.800 
013730015 —DIABORALE 20 COMPRESSE 500 MG A 5.800 
031844018 —DIABREZIDE 40 COMPRESSE 80 MG A 11.700 
029302027 —DIACARDIN 24 CAPSULE 120 MG A 17.200 
029302039 —DIAGARDIN 24 CAPSULE 180 MG A 25.700 
029302041 —DIACARDIN 14 CAPSULE 300 MG A 24.000 
023404015 —DIAMICRON 40 COMPRESSE A 11.700 
008298034 —DIAMINOCILLINA IM 1 FLAC. 600.000 Ul LIOF + 1 FIALA 2,5 ML A 3.500 
008298046 = DIAMINOCILLINA IM 1 FLAC. 1.200.000 Ul LIOF + 1 FIALA 4 ML A 4.700 
009277017 DIAMOX 12 COMPRESSE 250 MG A 3.700 
023777030 DIANE 21 CONFETTI A 10.200 
022262024 — DICLO 12 CAPSULE 250 MG A 7.100 
022262051 — DICLO IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 5 ML A 4.400 
028495012 — DICLOCULAR SOLUZIONE OFTALMICA 0,1% FLACONE 5 ML B 10.500 
(129457013 = DICLOFENAC RECOFARMA 30 COMPRESSE GASTRORES. 50 MG A 66 10.900 
029457037 = DICLOFENAC RECOFARMA S FIALE 75 MG/3 ML A 5.900 
029456011 = DICLOFENAC RECORDATI * 30 COMPRESSE GASTRORES. 50 MG A 566 10.900 
029458035 =—DICLOFENAC RECORDATI 8 FIALE 75 MG/3 ML A 5.900 
024515049 —DICLOREUM 30 COMPRESSE 50 MG A 66 10.900 
024515076 —DICLOREUM 6 FIALE 75 MG IM A 7.400 
024515088 =—DICLOREUM “RETARD® 20 COMPRESSE 100 MG A 66 14.400 
024139014 —DIDROGYL GOCCE ORALI 10 ML 1,5 MG A 13.300 
028205019 DIESIS RETARD 30 CAPSULE 20 MG A 7.800 
028205033 DIESIS RETARD 30 CAPSULE 40 MG A 15.200 
028205058 DIESIS RETARD 30 CAPSULE 60 MG A 22.800 
027940030 —DIEZIME IM 1 FLAC. 1G+1 FIALA 4 ML A 55 26.800 
025740073 —DIFFUMAL "24" PEDIATRICO 30 COMPRESSE 100 MG A 3.600 
025740085 —DIFFUMAL "24" 30 COMPRESSE 200 MG A 5.500 
025740097 —DIFFUMAL "24° 30 COMPRESSE 350 MG A 9.600 
027231012 DIFIX 30 CAPSULE 0,25 MCG A 17.800 
027231036 —DIFIX 30 CAPSULE 0,50 MCG A 28.000 
027267044 —DIFLUCAN 10 CAPSULE 100 MG A 112.000 
027267057 —DIFLUCAN 1 FLAC. POLVERE PER SOSP, ORALE 350 MG 50 MG/5 ML À 50.200 
026510038 —DIFOSFONAL '300" 6 FIALE 300 MG/10 ML A 42 109.700 
026510053 —DIFOSFONAL 10 CAPSULE 400 MG A 42 34.100 
003946011 —DIIDERGOT GOCCE ORALI 15 ML 0,2% B 2,800 
003946035 —DIHDERGOT 20 COMPRESSE 1 MG B 2,800 
003946047 —  DIDERGOT 20 COMPRESSE 3 MG B 6.300 
003946050 —DIIDERGOT IM IV SC 6 FIALE 1 MG 1 ML B 3.900 
025275013 = DILADEL 50 COMPRESSE 60 MG A 18,200 
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025275025 —DILADEL "RETARD" 24 COMPRESSE 120 MG A 17.200 
025275037 —DILADEL “RETARD" 14 CAPSULE 300 MG A 24.000 
027604014 —DILATREND 30 COMPRESSE DIVISIBILI 25 MG A 36.200 
027604026 —DILATREND 15 COMPRESSE DIVISIBILI 50 MG A 36.200 
025908017 —DILEM 50 COMPRESSE 60 MG A 18.200 
025908029 —DILEM "300" 14 CAPSULE CESSIONE RITARDATA 300 MG A 24.000 
025908031 —DILEM "RETARD" 24 COMPRESSE CESSIONE RITARDATA 120 MG A 17.200 
029355017 —DILITER 14 COMP. CESS. REG. 300 MG A 24.000 
029355029 —DILITER 28 COMP. CESS. REG. 300 MG A 48.000 
025277017 —DILZENE 50 COMPRESSE 60 MG A 18.200 
025277031 = DILZENE IV 5 FIALE 50 MG + 5 FIALE 3 ML A 29.100 
025277068 —DILZENE “RETARD" 24 COMPRESSE 120 MG A 17.200 
025277070 — DILZENE "RETARD" 14 CAPSULE 300 MG A 24.000 
026845014 —DIMETROSE 10 CAPSULE 2,5 MG A 189.900 
024251074 — DINA 50 COMPRESSE DIVISIBILI 400 MG A 48 39,000 
028967014 —DINAPRES ‘1,25" 28 COMPRESSE 30 + 1,25 MG A 32.800 
028967026 —DINAPRES "2,25" 28 COMPRESSE 30 + 2,5 MG A 34.100 
026887063 —DINIKET "RETARD" 40 COMPRESSE 40 MG A 11.600 
002129017 —DINTOINA 30 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG C1 (19) 
028431017 —DIPENTUM 100 CAPSULE 250 MG A 75.300 
025060029 —DIPERPEN 20 CAPSULE 400 MG A 17.000 
030689018 ‘’ DIPIVEFRINA ALCON COLLIRIO 0,1% 5 ML A 8.300 
030689020 —DIPIVEFRINA ALCON COLLIRIO 0,1% 10 ML A 16.500 
025447018 —DISEON 30 CAPSULE 0,25 MCG A 12.000 
025447020 —DISEON 30 CAPSULE 1 MCG A 27.800 
025447032 —DISEON GOCCE 10 ML 2 MCGIML A 23.300 
013013026 —DISIPAL 50 CONFETTI 50 MG A 5.700 
013013038 —DISIPAL 12 FIALE 2 ML 40 MG IM A 6.900 
023694021 —DISSENTEN 30 COMPRESSE 2 MG B 7.900 
023694045 —DISSENTEN SCIROPPO 150 ML 0,02% B 6.300 
028678035 —DISTACLOR *RETARD" 6 COMPRESSE 750 MG À 16.900 
024725032 —DIUBE 28 COMPRESSE RIVESTITE A 18.200 
024725069 —DIUBE 28 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG A 9.100 
003785033 —DOBETIN 1000" 5 FIALE 1.000 MCG 1 ML A 10 6.700 
003785058 —DOBETIN GOCCE ORALI 15 ML 20 MCGIML A_10 4.000 
022576019 —DOBREN IM 8 FIALE 2 ML 100 MG B 4.200 
022576045 —DOBREN 20 COMPRESSE 200 MG B 10.600 
022576058 —DOBREN SOLUZIONE OS 200 ML 0,5% B 9.300 
027638018 —DOLEX 20 COMPRESSE 200 MG A 66 14.900 
026910024 —DOLMEN 30 COMPRESSE 20 MG A 66 30.900 
026910036 —DOLMEN 30 BUSTINE 20 MG A 66 30.900 
026910075 —DOLMEN IM IV 6 F LIOF 20 MG + 6 FIALE 2 ML A 11.100 
025997026 —DOPERGIN 30 COMPRESSE 0,2 MG A 15.500 
025997038 —‘DOPERGIN 30 COMPRESSE 0,5 MG A 30.100 
025997040 —DOPERGIN 30 COMPRESSE 1 MG A 55,400 
. 021835018 —DORICUM COLLIRIO 5 ML B 3.500 
023457017 DOSBEROTEC "200° AEROSOL 15 ML 300 EROGAZ. 200 MCG A 12.700 
023457068 —DOSBEROTEC SOLUZIONE INAL. E OS 20 ML 0,1% A 3.500 
023457070 = DOSBEROTEC "100* AEROSOL 15 ML 300 EROGAZ, 100 MCG A 11.700 
028988018 =—DOSTINEX 2 COMPRESSE 0,5 MG A 70 33.800 
028988032 —DOSTINEX 8 COMPRESSE 0,5 MG ATO 106.800 
029991027/M DOXICICLINA ETHYPHARM 5 CAPSULE 100 MG A 2.000 
022146068 =—DOXICICLINA RECORDATI 5 CAPSULE 100 MG A 3.300 


i 
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022146070 = DOXICICLINA RECORDATI 8 CAPSULE 100 MG A 5.800 
022146082 = DOXICICLINA RECORDATI 12 CAPSULE 100 MG A 8.600 
028242016 —DRAVYR 25 COMPRESSE 200 MG A 34.300 
028242028 —DRAVYR 25 COMPRESSE 400 MG A 68.500 
028242067 —DRAVYR 25 COMPRESSE 800 MG A 137.100 
028242079 —DRAVYR SOSPENSIONE ORALE 8% 100 Mi A 56.300 
028242081 —DRAVYR POMATA OFTALMICA 3% 4,5 GR A . 17.300 
028520017 —DROGENIL 30 COMPRESSE 250 MG A 408.300 
004897017 —DROPILTON 2% COLLIRIO 10 ML A 2.600 
004897029 —DROPILTON 4% COLLIRIO 10 ML A 4.200 
027626047 —DROPTIMOL COLLIRIO 0,5% 5 ML A 8.500 
027626074, — DROPTIMOL "TG" 15 CONTENIT. 0,2 ML COLLIRIO 0,5% A 7.500 
020008025 —DUFASTON 10 COMPRESSE 10 MG A 5.500 
025233014 —DUOVENT AEROSOL DOSATO 15 ML 300 EROGAZ. A 22.100 
025233038 —DUOVENT "UDV* 20 FIALOIDI SOLUZIONE INALAZIONI 4 ML A 24.600 
026760013 —DURONITRIN 30 COMPRESSE RILASCIO CONTROLLATO 60 MG A 22.800 
024344020. DUXIMA IM1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 4 ML A 8.800 
026563054 —EBRANTIL 30 CAPSULE 30 MG A 14.000 
026563078 —EBRANTIL 30 CAPSULE 60 MG A 27.900 
030706016 —ECABIL 10 FIALE 5.000 Ui/0,2 ML A 17.000 
030706028 —ECABIL 10 FIALE 12500 Ul/0,5 ML A 32.700 
030706030 = ECABIL 10 FIALE-SIRINGA 5.000 Ul/0,2 ML A 18.800 
030706042 —ECABIL 10 FIALE-SIRINGA 12.500 Ul/0,5 ML A 32.300 
027429087 —ECAFAST 10 FIALE 5.000 ULI. 0,2 ML SC A 17.000 
027429099 —ECAFAST 10 FIALE 12500 Ul. 0,5 ML SC A 32.700 
027429113 —ECAFAST 10 SIR. PRONTO USO 5.000 U.i, SC A 17.000 
027429149 —ECAFAST 10 SIR. PRONTO USO 12500 UI. SC A 32.700 
024939112 —ECASOLV 10 FIALE 0,5 ML 12.500 UI + 10 SIRINGHE A 32.700 
024939124 —ECASOLV 10 FIALE 5.000 UI 0,2 ML A 17,000 
024939136 —ECASOLV 10 FIALE SIRINGA 0,2 ML 5.000 UI A 17.000 
024939148 —ECASOLV 10 FIALE SIRINGA 0,5 ML 12500 UI A 32.700 
029562016 —ECODERM CREMA 0,1% 20 G B 9.000 
029562028 —ECODERM LOZIONE 0,1 % 20 G B 8.900 
029562030 —ECODERM UNGUENTO 0,1% 20 G B 9.000 
024137010 —ECOSPORINA 8 CAPSULE 500 MG A 8.000 
024137034 —ECOSPORINA 8 COMPRESSE 1 G A 16.100 
024137046 —ECOSPORINA 1 FLAC. SCIROPPO 100 ML 5% A 11.200 
020423048 =—ECOVAL7O UNGUENTO 30 G 0,1% B 6.300 
020423087 = ECOVAL 70 LOZIONE 30 G 0,1% B 6.000 
020423137 —ECOVAL 70 POMATA 306 0,1% B 6.300 
020864017 —EDECRIN 12 COMPRESSE 50 MG A 2.600 
026077014 — EFDUO BOMBOLETTA SPRAY 15 ML A 22.100 
027534015 —EPRIVIRAL 25 COMPRESSE 200 MG A 34.300 
027534054 —EFRIVIRAL 25 COMPRESSE 400 MG A 68.500 
027534104 EFRINQZAL "800° 25 COMPRESSE 800 MG A 137.100 
027534116 =—EFRIVIRAL 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 8% 100 ML A 56.300 
022645016 —EFUDIX UNGUENTO 20 G 5% A 8.500 
026888014 —ELAN “20° 50 COMPRESSE 20 MG A 11.800 
0269388026 —ELAN "40" 30 COMPRESSE 40 MG A 14.300 
026888038 —ELAN "RETARD" 30 CAPSULE 50 MG A 19.000 
027268046 —ELAZOR 10 CAPSULE 100 MG A 112.000 
025289012 —ELDISINE EV 1 FLAC. 5 MG + 1 FIALA 5 ML A 218.300 
032083014 —ELICODIL 14 COMPRESSE 400 MG A 69 36.200 
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032083026 - 


029002019 
027735024 
‘ 024736023 
024736035 
027541034 
027952050 
027952074 
023564141 
023564154 
023564166 
023564178 
028888014 
028888026 
022120012 
027685013 
027066024 
025682028 
025682042 


025739018. 


025739020 
015628011 
015828035 
015628047 
026003018 
026003020 
024518033 
024518058 
021553021 
028257018 
028257020 
028524015 
024409116 


024409120 . 


024409132 
024409144 
025705017 
025705029 
013732019 
006275010 
029459017 
029458015 
029000015 
029000027 
025198033 
027017084 
027017108 
027017122 
027017134 
027017209 
027017211 
027017235 
027017247 


ELICODIL 
ELIDIUR 
ELITEN 
ELKAPIN 
ELKAPIN 
ELLECALCIN 
ELOLIPID 
ELOLIPID 
EMOCLOT DI, 
EMOCLOT DI. 
EMOCLOT D.I, 
EMOCLOT DI, 
EMOKLAR 
EMOKLAR 
EMOPREMARIN 
EMOSINT 
ENANTONE 
ENAPREN 
ENAPREN 
ENDALBUMIN 
ENDALBUMIN 
ENDOXAN ASTA 
ENDOXAN ASTA 
ENDOXAN ASTA 
ENOXEN 
ENOXEN 
ENTEROMIX 
ENTEROMIX 
ENTUMIN 
EOLUS 
EOLUS 
EPALAT EPS 
EPALFEN EPS 
EPALFEN EPS 
EPALFEN EPS 
EPALFEN EPS 
EPARICAL 
EPARICAL 
EPARINA BMS 
EPARINA VISTER 
EPARINLIDER 
EPARIPLUS 
EPIESTROL 
EPIESTROL 
EPOSERIN 
EPOXITIN 
EPOXITIN 
EPOXITIN 
EPOXITIN 
EPOXITIN 
EPOXITIN 
EPOXITIN 
EPOXITIN 
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28 COMPRESSE 400 MG 

14 COMPRESSE 20 + 12,5 MG 

14 COMPRESSE 20 MG 

50 COMPRESSE 200 MG 

24 COMPRESSE 400 MG 

5 FIALE 50 Ul 1 ML 

"20%" EMULSIONE FLACONE 100 ML 
"20%" EMULSIONE FLACONE 500 ML 
1 FLAC. LIOF 100 Ui + 1 FLAG. 5 ML 
1 FLAC. LIOF 250 UI + 1 FLAC. 5 ML 
1 FLAG. LIOF 500 UI + 1 FLAC. 10 ML 
1 FLAC. LIOF 1.000 UI + 1 FLAC. 10 ML 
10 FIALE SIRIN. 5.000 UI 0,2 ML 

10 FIALE SIRIN.12500 UI 0,5 ML 

IM IV 1 FLAC. LIOF + 1 FIALA 5 ML - 
10 FIALE 4 MCG/0,5 ML 

"DEPOT' 1 FLAC. LIOF 3,75 MG IM SC + FIALA SIRINGA 2 ML 
14 COMPRESSE DIVISIBILI 20 MG 

28 COMPRESSE DIVISIBILI 5 MG 

1 FLAC. 50 ML 20% 

1 FLAC. 100 ML 20% 

50 CONFETTI 50 MG 

1 FLAC. 500 MG 

1FLAC.16 

8 COMPRESSE 400 MG 

12 COMPRESSE 300 MG 

20 COMPRESSE 500 MG 

20 BUSTINE 500 MG 

GOCCE 10 ML 

AEROSOL 1 FLAG. 10 ML 100 SPRUZZI 50 MCL (12 MCG/SPRUZZO) 
30 CAPSULE 12 MCG + 1 INALATORE 
15 BUSTINE GRANULATO 12 G 

30 BUSTINE 6 G 

15 BUSTINE 12 G 

1 FLAC. SCIROPPO 200 ML 

1 FLAC. SCIROPPO 400 ML 

10 FIALE SIRINGHE 5.000 UI 0,2 ML 
10 FIALE 12500 UI 0,5 ML 

1 FLAC. 5 ML 5.000 UINML 

IV 1 FLAC. 10 ML 50.000 UI 

10 FIALE SIRINGA 0,5 ML 12500 UI 
10 FIALE SIRINGA 0,5 ML 12500 UI 
"25° 8 SISTEM! TRANSDERMICI 2 MG 
"50" 8 SISTEMI TRANSDERMICI 4 MG 
IM 1 FLAC. 1G+ 1 FIALA 4 ML 

1 FLAG. 1 ML 2.000 U/ML 

1 FLAC. 1 ML 4.000 U/ML 

1 FLAC. 1 ML 10.000 U/ML 

1 FLAC. 1.000 U/0,5 ML 

1 SIRINGA TAMP FOSF 1000UI/0,5ML 
1 SIRINGA TAMP FOSF 2000UI/0,5ML 
1 SIRINGA TAMP FOSF 4000UI/0,4ML 
1 SIRINGA TAMP FOSF 10000UI/1ML 
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15 
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027015027 
027015041 
027015066 
027015078 
027015142 
027015155 
027015179 
027015181 
030705014 
006105023 
006105035 
006105047 
006105050 
008105082 
022572061 
027404019 
027404021 
023702018 
028867012 
007893124 
007893136 
007893151 
007893163 
007893175 
007893187 
007893199 
027295017/M 
027295043/M 
027295056/M 
027295068/M 
029301013 
029301025 
009417027 
020247033 
021797030 
021602014 
021602026 
033267016/M 
028338022 
028338034 
028338059 
015094016 
027797012 
027725023 
024397010 
026779013 
028779025 
005304047 
027318017 
027318031 
019634017 
019634028 
021257023 


EPREX 
EPREX 
EPREX 
EPREX 
EPREX 
EPREX 
EPREX 
EPREX 
EPSOCLAR 
EPTADONE 
EPTADONE 
EPTADONE 
EPTADONE 
EPTADONE 
EQUILID 
ERCEF 
ERCEF 
ERGAMISOL 
ERIL 
ERITROCINA 
ERITROCINA 
ERITROCINA 
ERITROGINA 
ERITROCINA 
ERITROCINA 
ERITROCINA 
ERITROGEN 
ERITROGEN 
ERITROGEN 
ERITROGEN 


ERITROMICINA CARLO ERBA 
ERITROMICINA CARLO ERBA 


ERITROVIT B12 
ERYTROCICLIN 
ESACINONE 
ESAMETONE 
ESAMETONE 
ESAMIL 

ESAVIR 

ESAVIR 

ESAVIR 

ESIDREX 
ESOLUT 
ESRADIN 
ESTRACYT 
ESTRADERM TTS 
ESTRADERM TTS 
ESTRADIOLO AMSA 
ESTROCLIM 
ESTROCLIM 
ESUCOS 
ESUCOS 
ETAPIAM 
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1 FLAC. 1 ML 2.000 U/ML 

1 FLAC. 1 ML 4.000 U/ML 

1 FLAC. 1 ML 10.000 U/ML 

1 FLAC. 1.000 U/0,5 ML 

1 SIRINGA TAMP FOSF 1000Ul/0,5ML 
1 SIRINGA TAMP FOSF 2000UI/0,5ML 
1 SIRINGA TAMP FOSF 4000UW0,4ML 
1 SIRINGA TAMP FOSF 10000U!/1ML 
10 FIALE 1 ML 5.000 Ui 

1 FLACONCINO OS 20 MG 20 ML 

1 FLACONCINO OS 10 MG 20 ML 

1 FLACONCINO OS 5 MG 20 ML 
FLACONCINO OS 40 MG/40 ML 
FLACONCINO OS 80 MG/BO ML 

20 COMPRESSE DIVISIBILI 200 MG 
IM 1 FLAC, 500 MG + 1 FIALA SOLV. 
IM 1 FLAC. 1.000 MG + 1 FIALA SOLV. 
20 COMPRESSE 50 MG 

1 FLAC. LIOF 2 G + 1 FIALA 4 ML 


"NIPIO" 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP.50 G 


IM 1 FLAC. 100 MG 2 ML 

"CM° 12 COMPRESSE MASTICABILI 200 MG 
12 BUSTINE GRANULATO 500 MG 

6 BUSTINE GRANULATO OS 16 


"10%" 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP.100 ML 


12 COMPRESSE 600 MG 

4 FLAC. LIOF 4.000 U + 1 FIALA 1 ML 
1 FLAC. LIOF 2.000 UI + 1 FIALA 1 ML 
1 FLAC. LIOF 5.000 Ul + 1 FIALA 1 ML 
{ FLAG LIO 10.000 UI + 1 F 1 ML 

12 COMPRESSE 600 MG 
SOSP.GRANULARE 10% 100 ML 

IM 5 FIALE 1.000 MCG- 

12 COMPRESSE 500 MG 

POMATA 30 G 

10 COMPRESSE 4 MG 

20 COMPRESSE 4 MG 

14 COMPRESSE 

25 COMPRESSE 400 MG 

25 COMPRESSE B00 MG 
SOSPENSIONE 100 ML 8% 

20 COMPRESSE 25 MG 

CREMA GINECOLOGICA 30 G + 6 APPLICATORI 
14 CAPSULE RIL. GRADUALE 5 MG 
40 CAPSULE 140 MG 

"25° 6 SISTEMI TTS 

"50" 6 SISTEMI TTS 

3 FIALE IM 1 ML 5 MG 

"50* 6 SISTEMI TRANSDERMICI 

"25" 6 SISTEMI TRANSDERMICI 

25 COMPRESSE 10 MG 

25 COMPRESSE 25 MG 

50 COMPRESSE VERNICIATE 400 MG 


Mr, 
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71.600 
143.200 
358.100 

35.900 

35.900 

71.600 
143.200 
358.100 


137.100 
56.300 
2.900 
18.000 
14.600 
125.800 
11.100 
15.000 
7.700 
15.000 
11.100 
8.700 
12.500 
14.900 
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020638049 —ETIBI 10 FIALE 5 ML 500 MG A 9.800 
020838052 —ETIBI 50 COMPRESSE 250 MG A 9.300 
020838064 —ETIBI 25 COMPRESSE 500 MG A 9.300 
023389012 —ETIDRON 30 CAPSULE 300 MG A 42 35.200 
010681029 . ETILTOX 30 COMPRESSE 200 MG A 9.200 
009830023 =—ETINILESTRADIOLO AMSA 25 COMPRESSE 0,05 MG A 5.400 
009830047 —ETINILESTRADIOLO AMSA 25 COMPRESSE 1 MG A 26.700 
028156026 —ETYZEM "120" 24 CAPSULE RILASCIO CONTOLLATO120 MG A 17.200 
028158038 —ETYZEM *180" 24 CAPSULE RIL. CONTROLLATO180 MG A 25.700 
028156040 —ETYZEM *300" 14 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 300 MG A 24.000 
020558019 =—EUBETAL ANTIBIOTICO COLLIRIO 3 ML B 7,600 
020558021 =—EUBETAL ANTIBIOTICO POMATA OFTALMICA 3 G B 7.600 
014166033 —EUDIGOX 40 CAPSULE 0,100 MG Ci (***) 
014166045 —EUDIGOX 40 CAPSULE 0,200 MG Ci {***) 
029395011 —EUDOL 30 BUSTINE 100 MG A 66 15.700 
027810023 —EUFANS 30 COMPRESSE 600 MG A 66 29.900 
021575018 —IEUGLUCON S 30 GOMPRESSE 5 MG A 4,300 
021160015 —EUGYNON 21 CONFETTI B_ 3 4.400 
026026017 —EULEXIN 30 COMPRESSE 250 MG A 108.300 
024603019 —EUMOVATE POMATA 30 G 0,05% B 7.500 
008730018 =—EUPHYLLINA IV 5 FIALE 10 ML 240 MG A 3.500 
008730071 =—EUPHYLLINA "RILCON" 30 CAPSULE 200 MG A 5.400 
009730083 —EUPHYLLINA “RILCON" 30 CAPSULE 300 MG A 8.100 
008730095 —EUPHYLLINA 30 CONFETTI RITARDO 250 MG A 6.900 
024728038 —EUPRES 21 COMPRESSE 100 + 25 MG A 13.600 
024726065 —EUPRES “MITE* 21 COMPRESSE 50 + 25 MG A 8.100 
023573025. —EURECEPTOR "200" IM IV 12 FIALE 200 MG A 48 12.900 
023573064 —EURECEPTOR "400" 50 COMPRESSE 400 MG A 48 39.000 
0235731268 —EURECEPTOR * *400" 30-BUSTINE 400 MG A 48 24,100 
023573138 —EURECEPTOR "400" 40 BUSTINE 400 MG A 46 32.200 
023573140 —EURECEPTOR "400" 50 BUSTINE 400 MG A 48 40.200 
023573153 —EURECEPTOR “UID" 30 COMPRESSE 800 MG A 48 46.900 
023573165 —EURECEPTOR "UD" 30 BUSTE 800 MG A 48 48.200 
021977018 —EUSAPRIM AD 20 COMPRESSE DIVISIBILI A 24 4.400 
021977020 —EUSAPRIM BB 20 COMPRESSE DIVISIBILI PEDIATRICHE A 24 1.310 
024402024 —EUTIROX "100" 50 COMPRESSE 100 MCG CI (1°) 
024402036 —EUTIROX "50" 50 COMPRESSE 50 MCG CI (1°) 
024402048 —EUTIROX "25" BLISTER 50 CPR 25 MCG A 5,300 
024402051 —EUTIROX “75° BLISTER 50 CPR 75 MCG A 5.300 
024402063 —EUTIROX °425" BLISTER 50 CPR 125 MCG A 5.400 
024402075 - EUTIROX *150" BLISTER 50 CPR 150 MCG A 5.400 
024402087 —EUTIROX "25" FLACONE 50 CPR 25 MCG A 5.300 
024402099 —EUTIROX "75" FLACONE 50 CPR 75 MCG A 5.300 
024402101 —EUTIROX *125" FLACONE 50 CPR 125 MCG A 5.400 
024402113 —EUTIROX *150" FLACONE 50 CPR 150 MCG A 5.400 
028095014 —EUTROM 4 FIALA 3 MG/3 ML A_S7 73.700 
028095026 —EUTROM 10 COMPRESSE 1 MG A_S7 234.100 
028095038 —EUTROM IM 1 SIR. PRERIEMPITA 3 MG/1 ML A_ST 73.700 
028095040 —EUTROM IM 3 SIR. PRERIEMPITE 3°MG/1 ML A_S7 221.200 
028095053 —EUTROM 1 SIRIN. PRERIEMPITA EV. 3 MG/5 ML A ST 73.700 
028095065 —EUTROM 1 FLACONCINO E.V. 1 MG/1 ML A 57 24.600 
028095077 —EUTROM "2" 1 COMPRESSA 2 MG A_S7 46.900 
028095089 —EUTROM "2" 5 COMPRESSE 2 MG A 57 234.100 
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028095091 —EUTROM 1 FLACONE SOLUZIONE ORALE 30 ML 0,2 MG/ML A 57 140.500 
023247024 —EVADENE 30 CAPSULE 25 MG À 4.800 
022522015 = EVANORD 21 CONFETTI B 3 5.500 
027234020 —EXOCIN POMATA 0,3% 3,5 G A 6.100 
027234032 —EXOCIN COLLIRIO 0,3% 10 ML A 9.950 
029190016 F Ill HC IV 1 FLAC. SOLUZIONE 500 ML 10% A 13.100 
024351037 —FADO IM 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA3 ML A 8.800 
025924010 == FAMODIL 10 COMPRESSE 40 MG A 48 30.500 
025924034 —FAMODIL IV 10 FIALE LIOF 20 MG + 10 FIALE 5 ML A 48 31.400 
025924059 —FAMODIE ‘40 FAST* 10 DISCOIDI 40 MG A 48 30.500 
028768018 =—FANSIDOL 30 CAPSULE 100 MG A 686 15.000 
028766020 —FANSIDOL 30 BUSTINE 100 MG A 66 15.700 
025803026 —FARECEF 4 FLAC.G1+1 FIALA3 ML A 55 12.800 
025888052 —FAREMID "400" 20 CAPSULE 400 MG A 17.000 
025789013 —FARETRIZIN 8 CAPSULE 500 MG A 16.200 
025789025 —FARETRIZIN 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP.100 ML 5% A 19.900 
026984015 —FARGANESSE 20 CONFETTI 25 MG B 2.400 
026964027 —FARGANESSE 1 FLAC. SCIROPPO 0,1% 125 ML B 2.500 
026964039 —FARGANESSE IM 5 FIALE 2 ML 50 MG B 3.900 
015148099 —FARLUTAL IM 1 FLAC. 1.000 MG A 28 30.500 
015148125 —FARLUTAL 30 COMPRESSE MG 500 A 28 189.800 
015148137 —FARLUTAL 30 FLACONI SOSPENSIONE OS 500 MG A 28 188,800 
015148149 —FARLUTAL 15 FLACONI SOSPENSIONE OS 1 G A 28 188.800 
025197043 =—FARMORUBICINA IV 1 FLAC. POLVERE LIOF 50 MG A 248,300 
025197070 = FARMORUBICINA 1 FLAC. SOLUZIONE PRONTA 50 MG/25 ML A 248.300 
022969024 —FASIGIN 8 COMPRESSE 500 MG A 8,500 
023447013 —FASTUM 30 CAPSULE 50 MG A 66 7.200 
024744043 —FEIBA TIM3 1 FLAC. LIOF 500 UI + 1 FIALA 20 ML A_37° 963.000 
024744056 —FEIBA TIM3 1 FLAC. LIOF 1.000 Ul + 1 FIALA 20 ML A_ 37 1.922.300 
024249029 —FELDENE 30 CAPSULE 20 MG A 86 16.900 
0242490568 —FELDENE “SOL" 30 COMPRESSE SOLUBILI 20 MG A 66 16.900 
024249068 —FELDENE IM 8 FIALE 1 ML 20 MG «A 8.500 
028437022 —FELDENE FAST 20 COMPRESSE SUBLINGUALI 20 MG A 66 11.300 
027376019 —FELODAY "5° 28 COMPRESSE 5 MG A 23.700 
027376021 —FELODAY 14 COMPRESSE 10 MG A 23.700 
0292140°8 —FEMIPRES 14 COMPRESSE 7,5 MG A 10.000 
029244020 - FEMIPRES 14 COMPRESSE 15 MG À 20.000 
032141018 —FENADOL “RETARD® 20 COMPRESSE 100 MG A 66 14.400 
032141032 —FENADOL 5 FIALE 75 MG/3 ML A 5.900 
016626018 =—FENAMIDE 20 COMPRESSE 50 MG À 3.500 
010239010 —FENOSPEN 10 COMPRESSE 1.000.000 UI A 4.200 
028175053 =—FENPIC 30 BUSTINE 400 MG A 66 8.700 
028175065 =FENPIC 20 BUSTINE 600 MG A 66 8.700 
021455023 =—FERLIXIT OS IV 6 FIALE 82,5 MG 5 ML A 688 8.600 
021922024 —FERRO-GRAJ 40 COMPRESSE A 5.600 
007293018 —FERRUM HAUSMANN IV 5 FIALE 5% 5 ML A 9,500 
023294022 = FIBRINOGENO TIM 3 UMANO IMMUNO 1 FLAC. LIOF 1 G + 1 FIALA 50 ML A_37 101.800 
026903017 — FIBROCIT 30 CONPRESSE 600 MG A 14 24.000 
026903029 —FIBROCIT "TC* 20 COMPRESSE 900 MG A 14 26.000 
024497024 —FILTRAX 20 CAPSULE 400 MG A 17.000 
028309019 —FINASTID 15 COMPRESSE 5 MG B 37.200 
024140016 —FIRMACEF IM 1 FLUOF1G+F A 55 8.000 
024140028 —FIRMACEF IM 1 FL LIOF 500 MG + F A 55 3.800 
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024140030 FIRMACEF IM 1 FLAC. LIOF 250 MG + 1 FIALA 2 ML A 2.900 
024140042 — FIRMACEF IV 4 FL LIOF 1 G+F A 55 8.000 
024140055 —FIRMACEF IV 1 FL LIOF 500 MG + F A_ 55 3.800 
024140067 —FIRMACEF IV 1 FLAC. LIOF 250 MG + 1 FIALA 5 ML A 2.900 
022785024 —FIRMACORT RITARDO 10 CONFETTI 4 MG A 3.900 
018505014 —FLAGYL 20 COMPRESSE 250 MG A 5.000 
013986043 —FLEBOCORTID RICHTER IV 1 FLAC. LIOF 1 G + 1 FIALA 10 ML A 15.100 
022620191 —FLECTADOL "1000" IM IV 6 FLAC. 1 G + 6 FIALE 5 ML A 13.000 
023401021 —FLEXEN 30 CAPSULE 50 MG A 66 7.200 
023401108 —FLEXEN IM 6 FIALE LIOF 100 MG + 6 FIALE 2,5 ML A 7.900 
023401110 —FLEXEN 30 CAPSULE RETARD 200 MG A 66 22.400 
028667020 FLIXOTIDE 1 FLAC. AEROSOL 120 EROGAZIONI 50 MCG A 31.700 
028667032 = FLIXOTIDE 1 FLAC. AEROSOL 60 EROGAZIONI 125 MCG A 37.000 
028667044 —FLIXOTIDE 1 FLAG. AEROSOL 60 EROGAZIONI 250 MCG A 67.700 
028667069 —FLIXOTIDE 5 ROTADISK 4 DOSI 100MCG A 31.700 
028667071 | FLIXOTIDE 7 ROTADISK 4 DOSI 250 MCG A 37.000 
028667083 —FLIXOTIDE 7 ROTADISK 4 DOSI 500 MCG A 67.700 
026342028 —FLOBACIN 12 COMPRESSE 200 MG A 33.100 
026342030 —FLOBACIN 8 COMPRESSE 300 MG A 33.100 
026663017 —FLOCIPRIN 10 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG A 26.800 
028663029 —FLOCIPRIN 6 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG A 32.200 
028610018 —FLODOL 30 CAPSULE 20 MG A 66 16.900 
023519022 —FLOGENE POLIFARMA “200” 30 CONFETTI 200 MG A 66 7.800 
023437054 —FLOGINAX 30 COMPRESSE 500 MG A 66 16.700 
025097027 —FLOGOBENE 30 GAPSULE 20 MG A 66 16.900 
025536020 —FLOGOFENAC "RETARD* 21 CAPSULE 100 MG A 66 45.100 
025829033 —FLOGOGIN 30 COMPRESSE 275 MG A 66 8.400 
028778013 —FLOLID 30 COMPRESSE 100 MG A 66 15.000 
028778037 —FLOLID 30 BUSTINE GRANULATO 100 MG A 66 15.700 
027244060 FLOMAX 20 COMPRESSE 700 MG A 66 10.300 
027244072 —FLOMAX 20 BUSTINE BIPARTITE ORALI 350 MG A 66 10.000 
024895043 —FLOXALIN 30 CAPSULE 550 MG A 66 16.700 
024895056 —FLOXALIN 30 BUSTINE 550 MG A 65 19.100 
023503016 —FLUATON POMATA OFTALMICA 5 G 0,1% B 3.800 
022864021 —FLUBASON 15 BUSTINE MONODOSE EMULSIONE 2 G B 7.600 
029407018 = FLUILAST 30 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG B 98 25.900 
023345059 —FLUMETOL "SEMPLICE" COLLIRIO 10 ML 0,2% B 11.600 
023345073 —FLUMETOL "SEMPLICE" POMATA OFT. 5 G 0,1% 8 3.800 
023345097 —FLUMETOL "ANTIBIOTICO" COLLIRIO 5 ML 8 6.200 
024712022 = FLUMURAL 20 COMPRESSE 400 MG A 12.600 
022157059 —FLUOMIX SAME LOZIONE G 30 0,025% B 4.900 
018455034 —FLUOROBIOPTAL COLLIRIO 3. ML B 3.500 
026542011 = FLUOROURACILE TEVA "250" 5 FIALE 250 MG/5 ML A 10.800 
026542023 —FLUOROURACILE TEVA 5 FIALE 500 MG/10 ML A 21.600 
021822010 —FLUOVITEF POMATA 30 G 0,025% B 3.400 
029138017 = FLURIZIC 8 COMPRESSE 375 MG A 23.000 
028675104 —FLUSPIRAL 1 FLAC. AEROSOL 120 EROGAZIONI 50 MCG A 31.700 
028675116 =—FLUSPIRAL 1 FLAC. AEROSOL 60 EROGAZIONI 125 MCG A 37.000 
028675128 =—FLUSPIRAL 1 FLAG. AEROSOL 60 EROGAZIONI 250 MCG A 67.700 
028675142 —FLUSPIRAL 15 ROTADISK 4 DOSI 100MCG A 31.700 
028675155 =FLUSPIRAL 7 ROTADISK 4 DOSI 250 MCG A 37.000" 
028675167 —FLUSPIRAL 7 ROTADISK 4 DOSI] 500 MCG A 67.700 
021360021 — FLUSS "40" 20 COMPRESSE A 4.500 
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002309033 —FOLINA IM 5 FIALE 2 ML 15 MG A 10 3.800 
002309045 =—FOLINA 20 CAPSULE 5 MG A_10 2.800 
032807012 —FONICEF "500" IM 1 FLAC 500 MG+ 1F 20ML A 55 12.200 
032807024 —FONICEF "4000" IM 1 FLAC 1.000 MG + 1 F 2,5 ML A- 55 24.300 
023840010 —FONTEGO POLIFARMA 20 COMPRESSE 1 MG A 4.900 
027660048 —FORADIL 1 FLAG. AEROSOL 10 ML 100 SPRUZZI 50 MCL 12 MCGISPRUZZO A 123.800 
027660051 —FORADIL 30 CAPSULE 12 MCG + INALATORE A 37.100 
023828078 =—FORGENAC "RETARD" 20 COMPRESSE 100 MG A 66 14.400 
023828080 —FORGENAC 6 FIALE 75 MG A 7.100 
027329010 = FORMISTIN 20 COMPRESSE 10 MG B 18.100 
027323022 = FORMISTIN 20 ML GOCCE OS 10 MG/ML B 18.500 
023225016 —FORMOFTIL COLLIRIO 5 ML 0,05% B 3.600 
023225030 = FORMOFTIL POMATA OFTALMICA 5 G 0,05% B 3.400 
023798010 —FORMOMICIN COLLIRIO 5 ML B 4.200 
023798034 —FORMOMICIN POMATA OFTALMICA 5 G B 3.900 
028192019 —FOSCAVIR IV 1 FLAC. INFUSIONE 250 ML A_397 109.500 
009333079 —FOSFOCRISOLO IM 10 FIALE 0,01 G A 10.900 
009333081 —FOSFOCRISOLO IM 5 FIALE 0,05 G A 27.300 
009333093 =—FOSFOCRISOLO IM 5 FIALE 0,1 G A 54.700 
029020017 | FOSICOMBI 14 COMPRESSE 20 + 12,5 MG A 26.800 
027747029 —FOSIPRES 14 COMPRESSE 20 MG A 27.500 
027567027 —FRAURS 20 CAPSULE 150 MG B 2 11.800 
027567039 —FRAURS 20 CAPSULE 300 MG B 2 23.800 
022481016 —FRENAL 30 CAPSULE 20 MG A 10.800 
022481028 —FRENAL 30 CAPSULE 20 MG CANAL A 12,100 
022481129 —FRENAL RINOLOGICO SOLUZIONE NEB 20 ML 3% B 10.400 
027076013 —FRISTAMIN 20 COMPRESSE 10 MG B 18.000 
027076025 —FRISTAMIN 1 FLAC. SCIROPPO 100 ML 1 MG/ML B 13.800 
024284034 —FROBEN 30 CONFETTI 100 MG A 66 14.300 
024284073 —FROBEN 1 FLAC. SCIROPPO 160 ML 0,5% A 66 7.000 
024284123 —FROBEN “SR° 20 CAPSULE 200 MG A 65 18.900 
025409069 —FRONE 3 FLAC, LIOF 1.000.000 Ul + 3 FIALE 1 ML A 33 215.900 
025409095 —FRONE 3 FLAC. LIOF 3.000.000 Ul + 3 FIALE 2 ML A_33 647.500 
016762015 —FULCIN 20 COMPRESSE 125 MG A 4.200 
016762041 —FULCIN 10 COMPRESSE 500 MG A 6.500 
028590014 —FULCRO 20 CAPSULE 200 MG A 14 17.300 
025000023 —FULGRAM 14 CAPSULE 400 MG A 24.600 
008569030 —FURADANTIN 1 FLAG. SOSPENSIONE OS 60 ML 0,5% A 3.500 
016625016 —FURIL 40 COMPRESSE A 5.600 
014015010 —GABBRORAL 12 COMPRESSE 250 MG A 10.000 
028432019 —GALMAX 20 COMPRESSE 240 MG B_ 2 11.800 
028432021 —GALMAX 20 COMPRESSE 480 MG B 2 23.800 
023472020 =—GAMMA MEN 1 FL.1500 UW/300 MCG + 1 FIALA 2 ML A_37 84.200 
022835041 —GAMMA TET P 1 FIALA 1 ML 250 VI A 14.900 
022635054 —GAMMA TETP 4 FIALA 2 ML 500 ULI A 29.800 
004556015 =—GARDENALE 20 COMPRESSE 100 MG A 3.100 
004556027 =—GARDENALE 30 COMPRESSE 50 MG A 3.100 
004556039 —GARDENALE IM 6 FIALE 1 ML 100 MG A 4.000 
028933012 —GASTER 20 CAPSULE DOSATE 100 MG B_3 14.000 
0289833024 —GASTER 12 BUSTINE DOSATE 250 MG 83 22.800 
027778012 =—GASTRALGIN 28 COMPRESSE 75 MG A 48 34.600 
027778024 —GASTRALGIN 14 COMPRESSE 150 MG A 48 34.600 
025925013 —GASTRIDIN 10 COMPRESSE 40 MG A 48 30.500 
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025925052 —GASTRIDIN FAST 10 DISCOIDI 40 MG A 48 30.500 
024859011 —GASTROFRENAL 20 CAPSULE 100 MG B_ 3 14.000 
024859035 —GASTROFRENAL OS 12 BUSTE 250 MG B_3 22.800 
024859047 —GASTROFRENAL 6 BUSTINE GRANULATO 500 MG B 3 22.800 
027819010 —GASTROGEL 30 BUSTINE 1 G GEL OS A 9.300 
023608045 —GASTROMET 50 COMPRESSE 400 MG A 48 39.000 
023608060 —GASTROMET 1 FLAG. SCIROPPO 200 ML 4% A 48 21.700 
032098016 —GEMFIBROZIL RECOFARMA 20 COMPRESSE 900 MG A 14 26.000 
032098028 —GEMFIBROZIL RECOFARMA 30 COMPRESSE 600 MG A 14 24.000 
032098030 —GEMFIBROZIL RECOFARMA 7 BUSTINE GRANULARE 1200 MG A_ 14 12.600 
029512011 ——GEMFIBROZIL RECORDATI +20 COMPRESSE 900 MG A 14 26.000 
029512023 —GEMFIBROZIL RECORDATI 30 COMPRESSE 600 MG A 14 24.000 
029512035 —GEMFIBROZIL RECORDATI 7 BUSTINE GRANULARE 1200 MG A 14 12.600 
026334021 —GEMLIPID "TC" 10 BUSTINE GRANULATO 900 MG A 14 13.500 
026334033 —GEMLIPID "TC* 20 COMPRESSE 900 MG A 14 26.000 
026334045 —GEMLIPID 7 BUSTINE GRANULATO 1200 MG A_ 14 12.600 
026737027 —GENLIP "TC" 10 BUSTINE GRANULATO 900 MG A 14 13.500 
026737039 —GENLIP "TC* 20 COMPRESSE 900 MG A 14 26.000 
026844023 —GENOTROPIN *KABIVIAL" 1 TUBOFIALA 4 Ul. A 39 98.200 
026844062 —GENOTROPIN MKABIQUICK® 10 TUBOFIALE 2 UI A 39 490.700 
026844074 —GENOTROPIN "KABIQUICK" 10 TUBOFIALE 3 UI A 39 736.000 
026844086 —GENOTROPIN "KABIQUICK" 10 TUBOFIALE 4 UI A 39 981.400 
026844098 —GENOTROPIN MKABIPEN" 1 TUBOFIALA 16 Ul A 39 392.500 
028723017 —GENTACORT COLLIRIO 5 ML B 8.500 
028723023 —GENTACORT POMATA OFTALMICA 4 G B 6.300 
020891014 —GENTALYN . 1 FIALA 2 ML 80 MG IM IV A 3.900 
020891026 —GENTALYN BA 5 FIALE 1 ML 10 MGIMIV A 4.900 
020891089 —GENTALYN 1 FIALA 120 MG/1,5 ML IM IV A 5.900 
024727048 —GENTAMEN 1 FIALA BOMG/2ML A 3.900 
.023290024 —GENTICOL COLLIRIO 10 ML A 4.700 
023290048 —GENTICOL POMATA OFTALMICA 10 G 0,3%. A 5.700 
029314022 =—GENTOMIL IM IV 1 FIALA 40 MG/2 ML A 1.960 
029314034 —GENTOMIL IM IV 1 FIALA 80 MG/2 ML A 3.900 
029314046 —GENTOMIL IM IV 1 FIALA 160 MG/2 ML A 7.800 
025456029 —GENTUS 1 FLAC. SCIROPPO 120 ML A_31 10.000 
025456031 —GENTUS 20 CONFETTI 10 MG A 31 7.800 
‘022786014 —GEOPEN INIET 1 FLAC. 16 + 1 FIALA 3 ML A 55 6.000 
024298034 —GIBICEF IM 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA ‘4 ML A 8.800 
025933019 —GIBIFLU SPRAY NASALE 20 ML 200 SPRUZZI B 9.100 
025715018 —GIBINAP 30 CAPSULE 275 MG A 66 8.400 
023842053 — GIBIXEN "500" 30 CAPSULE 500 MG A 66 17.700 
023842103 —GIBIXEN 30 BUSTINE MONODOSE 500 MG A 66 19.300 
026435038 —GINODEN 21 CONFETTI B 3% 7.900 
018006013 =—GLAUMID 25 COMPRESSE 0,05 G A 4,300 
021576018 =—GLAUNORM 1 FLAC. COLLIRIO LIOF + 1 FLAC, 10 ML A 7.500 
025212010 = GLAZIDIM IM 1 FLAC. 250 MG + 1 FIALA 1 ML A 55 8.500 
025212022 =—GLAZIDIM IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 1,5 ML A_55 12.300 
025212034 —GLAZIDIM IM 1 FLAC. G14+1 FIALA3 ML A 55 24.600 
022541015 —GLIBEN 30 COMPRESSE 5 MG A 4.300 
022925010 = GLIBENF 30 CONFETTI 25 + 5 MG A 8.200 
022925022 = GLIBENF “MITE" 30 CONFETTI 12,5 + 2,5 MG A ‘ 5.100 
026129015 —GLIBOMET 40 COMPRESSE RIVESTITE 400 + 2,5 MG A 8.800 
022592012 —GLIBORAL 30 COMPRESSE 5 MG A 4.300 
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028616011 
028616023 
028616035 
022878019 
028153029 
028153031 
027298021 
027296045 
027286060 
027296072 
027298146 
027296158 
027296173 
027296185 
027489020 
001801012 
026130029 
017758018 
017758020 
021521024 
024080020 
003763036 
003763087 
028267019 
028267021 
028686018 
028686044 
028686069 
028886083 
027772033 
015642010 
005557018 
026015026 
028600041 


026600054 


023350010 
023350022 
023350034 
023350046 
025064015 
025084027 
027930027 
027930039 
027930066 
027124015 
023335019 
023335021 
023163025 
025373010 
025373034 
025373059 
025373061 
025373073 


GLICACIL 
GLICACIL 
GLICACIL 
GLIFORMIN 
GLOBOCEF 
GLOBOCEF 
GLOBUREN 
GLOBUREN 
GLOBUREN 
GLOBUREN 
GLOBUREN 
GLOBUREN 
GLOBUREN 
GLOBUREN 
GLUCAGEN 
GLUCANTIM 
GLUCOMIDE 
GLUCOPHAGE 
GLUCOPHAGE 
GLUCOSULFA 
GLURENOR 
GONASI HP 
GONASI HP 
GOPTEN 
GOPTEN 
GRANOCYTE 
GRANOCYTE 
GRANOCYTE 
GRANOCYTE 
GRANULOKINE 
GRISOVINA FP 
GYNERGEN 
HADIEL 
HAEMATE P 


HAEMATE P 


HAIMA-D 
HAIMA-D 
HAIMA-D 
HAIMA-D 
HAIMABIG 
HAIMABIG 
HAIMAFERONE 
MAIMAFERONE 
HAIMAFERONE 
HAIMARAB 
HAIMATETANUS 
HAIMATETANUS 
HALCIDERM 
HALDOL 
HALDOL 
HALDOL 
HALDOL 
HALDOL 
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12 BUSTINE 250 MG 

8 BUSTINE 500 MG 

24 FIALE SOLUZ. AEROSOL 2 ML 20 MG 
30 COMPRESSE 30 + 2 MG 

B COMPRESSE 500 MG 

1 FLAC. SCIROPPO 250MG/5ML 80 ML 

1 FLAC. 1 ML 2.000 U/ML 

1 FLAG. 1 ML 4.000 U 1 ML 

1 FLAC. 1 ML 10.000 U/ML 

1 FLAC. 1.000 U 0,5 ML 

1 SIRINGA PRONTA TAMP FOSF 0,5 ML 1000U! 
1 SIRINGA PRONTA TAMP FOSF 0,5 ML 2000U1 
1 SIRINGA PRONTA TAMP FOSF 0,4 ML 4000UI 
SIRINGA PRONTA TAM FOSF 1ML 10000U! 
1 FLAC. LIOF 1 MG + FIALA 1 ML 

IM 5 FIALE 5 ML 15G 

40 CAPSULE 2,5 MG 

30 COMPRESSE 

"FORTE* 40 COMPRESSE 850 MG 

40 COMPRESSE 400 + 125 MG 

40 COMPRESSE 30 MG 

IM 1 FIALA 5.000 Ul + 1 FIALA 2 ML 

IM 3 FIALE 125 U.I. + 3 FIALE 2 ML 

14 CAPSULE 2 MG 

28 CAPSULE 0,5 MG 

"34" 1 FLAC. LIO 33,6 MIU + 1 FIALA 1 ML 
"34" 4 FLAC LIO 33,6 MIU + i SIR SOLV 
"43" 1 FLAC LIO 13,4 MIU + 1 SIR SOLV 
"13" 4 FLAG LIO 13,4 MIU + 1 F_SOLV 

‘30" 1 FLACONE INIETTABILE 1 ML 

20 COMPRESSE 125 MG 

IM 6 FIALE 1 ML 1/4 MG 

"RETARD" 30 CONFETTI 400 MG 


IV 1 FLAC. Uso) 1.000 UI + FLAC. 30 ML + SET (AGO + FILTRO 


MONO 


MONOUSO 
INIETT 1 FLAC. 200 MCG 
INIETT 1 FLAC. 100 MCG 
INIETT 1 FLAC. 250 MCG 
INIETT i FLAC. 300 MCG 
IM 1 FLACONCINO 3 ML 
IM 1 FLACONCINO 1 ML 
FIALA SIRINGA 1 ML 3.000.000 UI 
FIALA SIRINGA 1 ML 6.000.000 Ul 
1 FIALA SIRINGA 1 ML 1.000.000 ULI. 
IM 1 FLACONCINO 2 ML 300 UI 
IM SOLUZIONE 1 FLAC. 250 Ul 2 ML 
IM SOLUZIONE 1 FLAC. 500 UI 2 ML 
POMATA 30 G 0,1% 
30 COMPRESSE 1 MG 
30 COMPRESSE 5 MG 
GOCCE 2 MG/MI 30 ML 
GOCCE 10 MG/ML 30 ML 
5 FIALE 5 MG 1 ML 


== 30 = 


IV 3 FLAC. LIOF 500 UI + FLAC. 20 ML + SET (AGO + FILTRO 
) 
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025333016 —HALDOL DECANOAS 3 FIALE 50 MG/ML 1 ML A 27.800 
025333028 —HALDOL DECANOAS 1 FIALA 50 MG/ML 3 ML A 25.700 
027540018 —HALFAN 6 COMPRESSE 250 MG A 63 22.600 
027540032 —HALFAN 1 FLAG. SOSPENSIONE 30 ML 2% A 63 15.000 
014984025 =—HALOTESTIN 20 COMPRESSE 5 MG A 36 12.500 
024537110 —HELIMOX 12 COMPRESSE 1 G A 12,100 
027128014 —HEMOFIL M IV 1 FLAC. LIOF 1.000 Ul + 1 FLAG. 10 ML A_37 931.300 
027128026 —HEMOFIL M IV 1 FLAC. LIOF 500 Ul + 1 FLAC. 10 ML A_37 467.300 
025260011 —HEPUMAN B 1 FLAC. 200 ULI. 2 ML A 162.000 
025250023 =—HEPUMANB 1 FLAC. 400 ULI. 2 ML A 324.100 
025203011 —HEXASTAT 25 CAPSULE 100 MG A 35.000 
028527010 —HISMANAL 30 COMPRESSE 10 MG B 20.100 
026527022 =—HISMANAL 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 2 MG/ML 30 ML B 7.000 
025964014 —HISTAMEN 30 COMPRESSE 10 MG B 20.100 
025964026 —HISTAMEN 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 30 ML 0,2% B 7,000 
028624017 —HIVID 100 COMPRESSE LACCATE 0,375 MG A 37 274.200 
028624029 HIVID 100 COMPRESSE LACCATE 0,750 MG A_37 468.800 
032079028 —HIZAAR 14 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG/12,5MG À 27.500 
023779061 =—HOLOXAN 1 FLACONCINO 1 G IV A 42.000 
016531028 =—HUMATIN 1 FLAC. SCIROPPO 60 ML 2,5% A 9.300 
026962011 —HUMATROPE 1 FLAC. LIOF 4 Ul + 1 FLAC. 2 ML “A 39 98.200 
026962023 —HUMATROPE 1 FLAC. LIO 16 Ul + DILUENTE A 39 392.500 
028679013 —HUMEGON IM 1 FIALA LIOF + 1 FIALA 1 ML A 22.100 
027381019 —HUMOFERON 1 FLACONCINO 3 M.U. 1 ML A 52 57.300 
‘027381021 —HUMOFERON 1 FLACONCINO 10 M.U, 1 ML A 52 191.000 
027381033 =—HUMOFERON - "5* 1 FLAC 1 ML IM-SC 5 MU/ML A 95.500 
025707023 = -HUMULIN "R" 1 FLAC. 10 ML 40 U/ML A 14.000 
025707047 = HUMULIN "I" 1 FLAC. 10 ML 40 U/ML A 14.000 
025707151 = HUMULIN "U" 1 FLAC. 10 ML 40 U/ML À 14.000 
025707175 = HUMULIN "30/70" 1 FLAG. 10 ML 40 U/ML A 14.000 
025707199 —HUMULIN "L" 4 FLAC. 10 ML 40 U/ML A 14.000 
025707213 —HUMULIN "10/80" 1 FLAC. 10 ML 40 U/ML A 14.000 
025707237 —HUMULIN "20/80" 1 FLAC. 10 ML 40 U/ML A 14.000 
025707252 =—HUMULIN "40/80" 1 FLAC. 10 ML 40 U/ML A 14.000 
025707276 —HUMULIN "R° PEN 5 TUBOFIALE 1,5 ML 100 U/ML À 26.200 
025707288 =—HUMULIN "i" PEN 5 TUBOFIALE 1,5 ML 100 U/ML A 26.200 
025707290 —HUMULIN "10/90" PEN 5 TUBOFIALE 1,5 ML 100 U/ML À 26.200 
025707302 —HUMULIN "20/80° PEN 5 TUBOFIALE 1,5 ML 100 U/ML A 26.200 
025707314 —HUMULIN "30/70" PEN 5 TUBOFIALE 1,5 ML 100 U/ML A 26.200 
025707328 =—HUMULIN "40/60" PEN 5 TUBOFIALE 1,5 ML 100 U/ML A 26.200 
025707338 =—HUMULIN 50/50 1 FLAC. 10 ML 40UI/ML À 14.000 
028358012 = HYPRIM 10 COMPRESSE 200 MG A 25.500 
028358024 —HYPRIM 10 BUSTINE BIPARTITE 200 MG A 25.800 
028358036 =—HYPRIM 1 FLAC. SOSPENSIONE 1% 100 ML A 13.800 
023426038 =—IBIAMOX IM IV 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA SOLV. A 3.800 
024698084 —IBIDROXIL SCIR.ESTEMP.100 ML 125 MG/5 ML ASS 8.000 
024698096 —IBIDROXIL SCIR.ESTEMP.100 ML 250 MG/5 ML A_S5 13.600 
-024693044 — IBIMICYN 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 4 ML A 1.640 
024693057 —IBIMICYN 1 FLAC. 1G+ 1 FIALA 4 ML A 3.300 
014438016 —IDRACEMI COLLIRIO 19 ML B 5.100 
0144380390 —IDRACEMI POMATA OFTALMICA 5 G 8 5.100 
005494024 = IDROCHINIDINA LIRCA 40 COMPRESSE 150 MG A 10,400 
023165018 =IDROCHINIDINA RITARDO LIRCAPS 20 CAPSULE A 9.000 


DS 
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022666034 —IDROLATTONE 10 COMPRESSE 100 MG A 6.300 
023277041 — IDROLONE 20 CAPSULE A 6.000 
028533014 —IDROQUARK "2,5" 14 COMPRESSE 2,5 MG + 12,5 MG A 9.500 
028533026 —IDROQUARK "5° 14 COMPRESSE 5 MG + 25 MG A 18.900 
019365016 —IDUCHER POMATA OFTALMICA 5 G 2 X 1000 A 4.300 
019365028 —IDUCHER COLLIRIO 10 ML 2 X 1000 A 4.700 
026457010 IG RABBIA 1 FLAC. 1500 U.l. 10 ML A 480.200 
026457022 16 RABBIA 1 FLAC. 300 U.I. 2 ML A 96.000 
026457034 IG RABBIA i SIRINGA 300 Ul. 2 ML A 96.000 
023466026 IG RHO $ FLAC. 2 ML 200 MCG A_ 37 56.600 
023466030 IG RHO 1 FLAC. 3 ML 300 MCG A_ 37 84.200 
023466055 IG RHO 1 SIRINGA 2 ML200 MCG A_37 56.600 
024044012 16 ROSOLIA 1 FLAC. 2 ML À 21.800 
022637033 —|G TETANO 1 SIRINGA 1 ML 250 UI A 14.900 
022637045 IG FETANO 1 SIRINGA 2 ML 500 VI A 29.800 
0226397058 IG TETANO 1 FLAC. 1 ML 250 UI A 14.900 
022637060 —|G TETANO 1 FLAC. 2 ML 500 UI A 28.800 
024763056 —IGROSELES 28 COMPRESSE 100 + 25 MG À 18.200 
024763068 —IGROSELES “MITE* 28 COMPRESSE 50 + 12,5 MG A 9.100 
018861015 —IGROTON 30 COMPRESSE 25 MG A 2.800 
024769022 —IGROTON LOPRESOR 28 COMPRESSE LACCATE A 16.300 
025927017 —IKARAN 30 CAPSULE 5 MG B 11.800 
021837012 IMET 25 CAPSULE 25 MG A 68 2.100 
027975059/M IMIGRAN 4 COMPRESSE 100 MG B 95.300 
027975061/M IMIGRAN 2 SIRINGHE CANIETT. PENKIT 6 MG B 115.000 
026462046 —IMIPEM IM 1 FLAG. 500 MG + 500 MG + 1 FIALA 2 ML A_56 41.600 
026339010 | IMMUNOGLOB. UMANA ANTIRABBICA IM 1 FIALA SIRINGA 300 UI 2 ML A 96.000 
025653015 —IMMUNOHBS 1 FLACONCINO 1 ML A 162.000 
025653027 =—IMMUNOHBS 1 FLACONCINO 3 ML A 488.000 
022547018 —IMMUNORHO IM 1 FIALA 300 MCG + 1 FIALA 2 ML A_37 84.200 
022547020 —IMMUNORHO IM 1 FIALA 200 MCG + 1 FIALA 2 ML A_37 56.500 
022547032 —IMMUNORHO IM 1 FIALA 100 MCG + 1 FIALA 2 ML A_37 28.300 
022881013 =—IMUNOROS IM 1 FLAC. 2 ML 16% A 21.600 
022861025 =—IMMUNOROS IM 1 FLAC. 10 ML 16% A 107.900 
021935010 —IMMUNOTETAN IM 1 FLAC. 250 Uli 2 ML A 14.900 
021935022 —IMMUNOTETAN IM 1 FLAC. 500 UI 2 ML A 29.800 
021935034 —IMMUNOTETAN 1 SIRINGA PRONTO USO 250 Ul 2 ML A 14.900 
021935046 —IMMUNOTETAN 1 SIRINGA PRONTO USO 500 Ul 2 ML A 29.800 
023673054 —IMODIUM 1 FLAC. SOLUZIONE OS 0,2 MG/ML 150 ML (:) 6.300 
026095012 = IMPRESIAL 20 CAPSULE 400 MG A 14.600 
026017020 —IMPROMEN 30 COMPRESSE 5 MG A 9.300 
026017069 —IMPROMEN GOCCE 10 MG/ML 30 ML A 26.100 
026127011 =IMPROMEN 6 FIALE 5 MG/ML 1 ML A 5.800 
024211029 —INALONE AEROSOL DOSATO 13 G 200 EROGAZIONI A 11.300 
024211031 —INALONE SPRAY RINOLOGICO 15 G 200 DOSI B 11.300 
021836010 —INCIDAL 30 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG B 8.300 
021836022 —INCIDAL 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 150 ML 1% 8 9.900 
024991010 —INDAFLEX 30 CAPSULE 2,5 MG A 9.600 
024619049 —INDAMOL 50 CONFETTI 2,5 MG A 16.000 
020854028 = INDERAL 30 COMPRESSE 40 MG A 3.300 
020854042 —INDERAL 50 COMPRESSE 80 MG A 8.300 
020854055 —INDERAL IV 5 FIALE 5MG5 ML A 14.400 
020854081 —INDERAL "GRADUALE" 28 CAPSULE 80 MG A 9.500 
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025161035 —INDOLIN 50 CAPSULE 2,5 MG A 16.000 
020676019 —INDOXEN 25 CAPSULE 25-MG A 66 2.100 
020676021 —INDOXEN 25 CAPSULE 50 MG A 66 4.200 
027460043 —INIBACE 14 COMPRESSE 5 MG A 25.300 
029103013 —INIBACE PLUS 14 COMPRESSE 5 + 12,5 MG A 24.800 
027464041 © INITISS 14 COMPRESSE 5 MG A 25.300 
029116011 —INITISS PLUS 14 COMPRESSE 5 + 12,5 MG A 24.800 
020175016 —INSIDON 30 CONFETTI 50 MG A 5.000 
016747014 —INTRAFER IM 5 FIALE 100 MG 2 ML A 9.100 
016747026 —INTRAFER GOCCE 30 ML B 23.100 
024385039 —INTRALIPID IV 1 FLAC. 100 ML 20% A 19.100 
024385054 —INTRALIPID IV 1 FLAC. 500 ML 20% A 55.600 
‘ 006141018 —INTRASTIGMINA IM 6 FIALE 1 ML A 3.000 
026393013 —INTRONA 1 FLAC. 5.000.000 UI + 1 FIALE 1 ML A 32 94.900 
026393025 —INTRONA 1 FLAC. 1.000.000 Ul + 1 FIALA 1 ML A 32 18.900 
026393037 —INTRONA 1 FLAC. 3.000.000 UI + 1 FIALA 1 ML A 32 56.900 
0263930498 —INTRONA 1 FLAC. 10.000.000 Ul + 1 FIALA 1 ML A 32 189.800 
024401022 —IOSALIDE 12 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG A 12.700 
024401034 —IOSALIDE 1 FLAC. NIPIOSCIROPPO 60 ML A 7.200 
024401061 —IOSALIDE 1 FLAC. GRANULATO 30 G SCIROPPO ESTENP. 60 ML A 12.100 
024401073 = IOSALIDE + 8 BUSTINE GRANULATO 1 G A 16.000 
024588030 —IPACEF IM IV 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 4 ML A 8,800 
031970015 —IPACID "1000" IM 1 FLAC 1.000 MG + 1 FIALA SOLV 2,5 ML A 55 24.300 
024150029 —IPAMIX 50 CONFETTI MG 2,5 A 16.000 
025775026 IPATRIZINA 8 CAPSULE 500 MG A 16.200 
025775040 —IPATRIZINA 1 FLAC. SOSPENSIONE ESTEMP. 5% 100 ML A 19.900 
025632023 =—IPAZONE IM 1 FLAC. POLV 1.000 MG + 1 FIALA 4 ML A 55 12.800 
000906014 IPER D3 OS IM 3 FIALE 1 ML 200.000 UI A 4.500 
029224021 = IPERTEN "20" 14 COMPRESSE 20 MG A 26.500" 
027431016 —IPOCALCIN 5 FIALE 50 Ul/4 ML A 41 15.000 
027431028 —IPOCALCIN 5 FIALE 100 UI/1 ML A 41 29.900 
024981045 —IPOLAB 50 COMPRESSE 200 MG A 19.100 
024981058 = IPOLAB 50 COMPRESSE 400 MG A 35.400 
022129035 = IPOTENSIUM 21 COMPRESSE 1509 MCG A 3.200 
022129047 —IPOTENSIUM 42 COMPRESSE 0,15 MG A 6.300 
024767016 —IPRAFEN AEROSOL DOSATO 300 EROGAZIONI A 22.100 
029399019 IPSTYL 1 FLAC. LIOF 30 MG + 1 FIALA 2 ML A_40 1.170.000 
029399021 —IPSTYL 2 FLAC. LIOF 30 MG + 2 FIALE 2 ML A 40 2.339.900 
027958014 —ISIFERONE 1 FIALA-SIRINGA 1 ML 1.000.000 Ul/1 ML ABI 31.700 
027958065 ISIFERONE 1 FIALA SIRINGA 3.000.000 Ul/1 ML A 61 95.200 
027958077 —ISIFERONE 1 FIALA SIRINGA 6.000.000 Ul/1 ML A 61 190.400 
023062060 = ISIMOXIN 12 CAPSULE 500 MG A 6.000 
023062072 ISIMOXIN "250" 1 FLAC. POLVERE SOSPENSIONE ESTEMP. 4 G A 3.200 
005418013 =—ISMICETINA INIETTABILE 20% 1 FLAC. 16 +1 FIALAS ML A 3.000 
010030017 —ISMIPUR 25 CONFETTI 50 MG A 23.000 
025764010 —ISMO "20" 50 COMPRESSE 20 MG A 11.800 
025764022 © ISMO "DIFFUTAB" 30 COMPRESSE 40 MG A 15.200 
027850078 —ISOCEF 4 CAPSULE 400 MG A 28.800 
027850104 —ISOCEF 1 FLAC. GRANULATO 15 G SOSPENSIONE OS A 42.300 
‘ 031123019 —ISOCLAR 10 FIALE 5.000 Ul A 13.200 
023467018 —ISOGLAUCON COLLIRIO 10 ML 0,125% A 6.200 
020609018 —ISOPTIN 30 CONFETTI 40 MG A 2.500 
020809044 —ISOPTIN "RETARD* 30 COMPRESSE 120 MG A 13.600 
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020509089 
020809071 
020609083 
020294029 
023913015 
023913027 
028986012 
028986024 
028966048 
024105013 
024105025 
026929024 
026929038 
027822028 
028846018 
(0128846020 
024394025 
024394049 
025168024 
023745019 
023745072 
003820014 
(021394022 
023838012 
024809051 
025795028 
020851048 


024312047 
025748037 
007758018 
013972031 
025317013 
024136044 
027433010 
027433022 
024494039 
024494054 
024994081 
024994093 
024994117 
024994131 
(026241012 
026241024 
025759022 
025759034 
029324011 
029324023 
029324035 
029324047 


KCL RETARD 
KEDACILLINA 
KEFAZON 
KEFLIN NEUTRO 
KEFORAL 
KEFORAL 
KEFORAL 
KEFORAL 
KEFOX 
KEFOXINA 


KETARTRIUM 

KETOPROFENE iBI 
KETOPROFENE IBI 
KETOPROFENE iBI 
KETOPROFENE iBI 


. KETOTIFENE ISTORIA 


KETOTIFENE ISTORIA 
KETRIZIN 

KETRIZIN 

KITON 

KITON 

KITON 

KITON 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


"PRESS* 30 COMPRESSE 240 MG 
"FIALE" IV .5 FIALE 2 ML 5 MG 

"80* 30 COMPRESSE DIVISIBILI 80 MG 
1 FLAC. SOL. X FLEB. 500 ML 20 % 
20. COMPRESSE 100 MG 

IM IV 10 FIALE 2 ML 100 MG 

30 COMPRESSE 50 MG 

"RETARD* 20 COMPRESSE 100 MG 

5 FIALE 75 MG/3 ML 

IM 1 FLAC. 1.000 MG + 1 FIALA 4 Mi 
IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 4 ML 


* 30 COMPRESSE DIVISIBILI 2 MG 


14 COMPRESSE 5 MG 

8 CAPSULE 100 MG 

"MITE" AEROSOL DOSATO 200 EROGAZIONI 
AEROSOL DOSATO 200 EROGAZIONI 


1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP, 24 G 60 ML 


12 COMPRESSE 1,000 MG 

20 COMPRESSE 

IV 8 FLAC LIOF 200 MG + 8 FIALE 2 ML 

20 COMPRESSE 100 MG 

IM IV 10 FIALE 2 ML 200 MG 

1 FLAC. POLVERE SOSPENSIONE ESTEMP. 453,8 G 
40 CONFETTI 600 MG 

IM 1 FLACONE 2 G + 1 FIALA 

IM 1 FLAC. 1 G + FIALA 4 ML 

4 FLAC. 1 G+1 FIALA 4 ML 

GOCCE OS 10 ML 100 MG/ML 

8 COMPRESSE 500 MG 

1 FLAC. SOSPENSIONE 0S 250 MG/5 ML 100 ML 
8 COMPRESSE 1 G 


* IM 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA 4 ML 


8 CAPSULE 500 MG 

25 COMPRESSE 5 MG 

“A RETARD" 3 FIALE 1 ML 40 MG 
28 COMPRESSE 

IM 1 FLAC.1G+1 FIAA 4 ML 
30 COMPRESSE 10 MG 

30 COMPRESSE 20 MG 

30 CAPSULE 100 MG 

6 FIALE LIOF 50 MG + 6 FIALE 3 ML 
30 CAPSULE 100 MG 

"RETARO" 30 CAPSULE 200 MG 
30 CAPSULE 50 MG 

IM 8 FLAC. LIOF + 8 FIALE 2,5 ML 
30 CAPSULE 1 MG 

1 FLAC. SCIROPPO 200 ML 

8 COMPRESSE 500 MG 


1 FLAG. 60 G GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 


50 COMPRESSE 20 MG 

30 COMPRESSE DIVISIBILI 40 MG 
30 CPR.DIV. CESS. REGOL. 50 MG 
30 COMPRESSE MULTITAB 60 MG 


SEGR. (ge 


Serie generale - n. 239 
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Supplemento ordinaria alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 239 


027370055 
027370067 
025802018 
023553047 
023553050 
023553062 
008776015 
008776039 
008776041 
029732016 
028716013 
027605017 
027605029 
022720041 
022720054 
022720066 
026520015 
028093019 
028093021 
028093033 
028093045 
028093058 
028093060 
028093072 
028093084 
028093096 
027830013 
027831015 
022711117 
022711129 
023867031 
023867043 
024311045 
025921029 
028921031 
027807015 
027807027 
027807039 
027807041 
028176018 
028176028 
021573035 
025824057 
024307035 
024308025 
024308049 
025792019 
025792021 
022643011 
022643023 
022643035 
022643047 
015724014 


KLAGID 
KLACID 
KLODIN 
KOATE HS 
KOATE HS 
KOATE HS 
KONAKION 
KONAKION 
KONAKION 
KOVILEN 
KOVINAL 
KREDEX 
KREDEX 
KRYOBULIN 
KRYOBULIN 
KRYOBULIN 


“KRYPTOCUR 


KYTRIL 


. KYTRIL 


KYTRIL 

KYTRIL 

KYTRIL 

KYTRIL 

KYTRIL 

KYTRIL 

KYTRIL 

LACIPIL 
LACIREX 
LAEVOLAC EPS 
LAEVOLAC EPS 
LAFARIN 
LAFARIN 
LAFUREX 
LAIDOR 

LAIDOR 
LAMICTAL 
LAMICTAL 
LAMICTAL 
LAMICTAL 
LAMISIL 
LAMISIL 
LAMPOCILLINA 
LAMPOFLEX 
LAMPOMANDOL 
LAMPOSPORIN 


. LAMPOSPORIN 


LAMPOTRIX 
LAMPOTRIX 
LANITOP 
LANITOP 
LANITOP 
LANITOP 
LANOXIN 


12 COMPRESSE 250 MG 

BB SOSP.GRANULARE 100 ML 

30 COMPRESSE 250 .MG 

IV 1 FLAG. LIOF 250 Ul + 1 FLAC. 10 ML 

IV 1 FLAC. LIOF 500 UI + 1 FLAC. 20 ML 

IV 1 FLAC. LIOF 1.000 UI + 1 FLAC. 40 ML 
3 FIALE 1 Mi 10 MG 

GOCCE OS 2,5 ML 50 MG 

20 CONFETTI 10 MG 

GOCCE OCULARI 2% 5 ML 

1 FLAC. SOLUZIONE NASALE 1% 30 ML 

30 COMPRESSE DIVISIBILI 25 MG 

15 COMPRESSE DIVISIBILI 50 MG 

"TIM 3* IV 1 FLAC. LIOF 250 Ul + 1 FLAC. 10 ML 
STIM 3° IV FLAC. LIOF 500 Ui + 1 FLAC. 20 ML 
"TIM 3" IV FLAG. LIOF 1.000 Ul + 1 FLAC. 40 ML 
2 FLACONI NASALI 10 G + 2 EROGATORI 

1 FIALA 3 MG 3 ML 

10 COMPRESSE 1 MG 

IM 1 SIRINGA PRERIEMPITA 3 MG/1 ML 

IM 3 SIRINGHE PRERIEMPITE 3 MG/1 ML 

1 SIRIN. PRERIEMPITA EV. 3 MG/5 ML 

1 FLACONCINO 1 MG/1 ML E.V. 

"2° 1 COMPRESSA 2 MG 

"2" 5 COMPRESSE 2 MG 

1 FLACONE SOLUZIONE ORALE 30 ML 0,2 MG/ML 
14 COMPRESSE 4 MG 

14 COMPRESSE 4 MG 

20 BUSTINE 10 GR 

1 FLAC. SCIROPPO 180 ML 

8 COMPRESSE 1 G 

1 FLAG. SOSPENSIONE ESTEMP. 10% 100 ML 
1 FLAC. 1G+ 1 FIALA 4 ML 

30 BUSTINE 100 MG 

30 COMPRESSE 100 MG 

30 COMPRESSE 50 MG 

30 COMPRESSE 100 MG 

30 COMPRESSE 25 MG 

30 COMPRESSE 200 MG 

16 COMPRESSE 125 MG 

8 COMPRESSE 250 MG 

1 FLAC.16+1 FIALA4ML 

20 CAPSULE 20 MG 

1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA 3 ML 

4 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 2 ML 

IM 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA 4 ML 

8 CAPSULE 500 MG 

1 FLAG. GRANULATO SOSPENSIONE 100 ML 
30 COMPRESSE 0,1 MG 

40 COMPRESSE 0,05 MG 

IV 5 FIALE 0,2 MG 

GOCCE DOSI 10 ML 0,6% 

GOCCE 10 ML 1 MU0,5 MG 


e, 
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Serie generale - n. 239 


015724026 
015724038 
015724040 
015724053 
015724085 
028800017 
028800029 
023895036 
023695048 
023695051 
007899014 
007899028 
007899038 
007899040 
027250024 
019906054 
023388068 
‘ 023886070 
023886082 
023770011 
020465011 
- 023993013 
023993037 
023993049 
023993052 
027627013 
024719015 
030727010 
030727022 
019924012 
025894092 
025894104 
013973058 
013973060 
013973110 
016634026 
016834065 
031499015 
031499027 
028519015 
028519039 
025854011 
025854074 
025854138 
029312016 
029312028 
029312030 
023862055 
029039017 
024542019 
028708028 
028824011 
028824023 


LANTANON 
LARGACTIL 
LARGACTIL 
LARGACTIL 
LARGACTIL 
LARIAM 
LAROXYL 
LASER 
LASER 
LASER 
LASITONE 
LASIX 


LASSIFAR 
LATOCEF 
LATTULAC EPS 
LATTULAG EPS 
LAUROMICINA 
LAXULAC EPS 
LAXULAC EPS 
LEDERCORT 
LEDERCORT 
LEDERCORT 
LEDERMICINA 
LEDERMICINA 
LEDERTAM 
LEDERTAM 
LEDOREN 
LEDOREN 
LEGEDERM 
LEGEDERM 
LEGEDERM 
LEICESTER 
LEICESTER 
LEICESTER 
LENIARTRIL 
LENTARON 
LENTOGEST 
LENTORSIL 
LEPONEX 
LEPONEX 


30 COMPRESSE 0,25 MG 

"MITE* 30 COMPRESSE 0,125 MG 
BB 1 FLAC. SCIROPPO 56 ML 

IM IV 6 FIALE 2 ML 0,5 MG 

"PG" 30 COMPRESSE 0,0825 MG 
14 CAPSULE 30 MG 

14 CAPSULE 15 MG 

30 COMPRESSE 30 MG 

GOCCE 15 ML 60 MG/ML 

"60" 30 COMPRESSE 60 MG 

IM 5 FIALA 2 ML 50 MG 

25 COMPRESSE 25 MG 

20 COMPRESSE 100 MG 

GOCCE OS 10 ML 4% 

8 COMPRESSE 250 MG 

GOCCE OS 20 ML 

30 COMPRESSE 500 MG 

30 BUSTINE 500 MG 

"R" 20 COMPRESSE RETARD 750 MG 
20 CAPSULE 

IM IV 5 FIALE 2 ML 

30 COMPRESSE 25 MG 

20 COMPRESSE 500 MG 

IV 5 FIALE 25 ML 250 MG 
"LIQUIDUM* 1 FLAC. SOLUZIONE OS 100 ML 
20 BUSTINE MONODOSE 10 G 

8 CAPSULE 500 MG 

SCIROPPO 180 ML 

20 BUSTINE 10 GR 

12 COMPRESSE 500 MG 

"8" 30 BUSTINE GRANULATO 6 G 
*9* 20 BUSTINE GRANULARE 9 G 
"A/10" CREMA G 20 

"A/10" POMATA G 20 

"PB" 10 COMPRESSE 8 MG 

8 CAPSULE 300 MG 

8 COMPRESSE 300 MG 

*40* 30 COMPRESSE 10 MG 

*20° 30 COMPRESSE 20 MG 

30’ COMPRESSE 100 MG 

30 BUSTINE 100 MG 

CREMA G 20 0,1% 

UNGUENTO G 20 0,1% 

LOZIONE G 20 0,1% 

RETARD 50 CAPSULE 20 MG 
RETARD 30 CAPSULE 40 MG 
RETARD 30 CAPSULE 60 MG 

30 COMPRESSE 500 MG 

1 FLAC. LIOF 250 MG + 1 FIALA 2 ML 
1 FIALA 2 ML 250 MG 

20 CAPSULE 450 MG 

28 COMPRESSE 25 MG 

28 COMPRESSE 100 MG 
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029163021 —LESCOL 14 CAPSULE 40 MG A 19 27.900 
027961022 —LEUCOMAX 1 FLAC. 150 MCG + 1 FIALA 1 ML A 30 145.300 
027961046 —LEUCOMAX 1 FLAC. 300 MCG +.1 FIALA 1 ML A 30 230.700 
024790014 —LEUKERAN 25 COMPRESSE 5 MG A 16,100 
027210018 —LEVOBREN 20 COMPRESSE 25 MG B 10.000 
027210044 —LEVOBREN 8 FIALE 25 MG A 6.900 
0272100698 —LEVOBREN GOCCE 0$ 20 ML B 9.800 
026008011 —LEVOPRAID 20 COMPRESSE 25 MG 8 10.000 
026009023 =—LEVOPRAID IM IV 6 FIALE 25 MG A 6.900 
028009035 —LEVOPRAID GOCCE OS 20 ML B 9,800 
028009047 —LEVOPRAID "100" 20 COMPRESSE 100 MG B 29.500 
026009050 —LEVOPRAID "50" 20 COMPRESSE 50 MG B 16.300 
026009062 —LEVOPRAID "50" IM IV 6 FIALE 50 MG B 8.500 
026752016 —LEVOTUSS 1 FLAC. SCIROPPO 0,6% 200 ML A 31 13.400 
026752028 =—LEVOTUSS GOCCE 6% 30 ML A 91 20.100 
031997012 —LIFUROX "250" FLAC 250 MG + FIALA 1 ML A 2.700 
031997024 —LIFUROX "750" FLAC 750 MG + FIALA 3 ML A 6.600 
031997036 LIFUROX *1500" FLAG 1500 MG A 13.200 
024475016 —LIKACIN IM IV 1 FLAC. 100 MG 2 ML. A_55 5.000 
024475028 —LIKACIN IM IV 5 FLAC. 100 MG 2 ML A_55 24.900 
024475030 —LIKACIN IM IV 1 FLAC. 250 MG 2 ML A 55 9.300 
024475055 —LIKACIN IM IV 1 FLAC. 500 MG 2 ML A 55 18.500 
024475067 —LIKACIN IM IV 1 FLAC.1G A 55 37.000 
025575010 —LIMICAN 20 COMPRESSE 50 MG B 11,600 
025575034 —LIMICAN IM IV 6 FIALE 50 MG 2 ML A 7.000 
. 028755015 —LIMPIDEX 14 CAPSULE 30 MG A 48 50.500 
028755027 —LIMPIDEX 14 CAPSULE 15 MG A 48 25.200 
020601023 —LINCOCIN 12 CAPSULE 500 MG A 12.800 
020601035 —LINCOCIN IM IV 1 FIALA 600 MG 2 ML + 1 SIRINGA A 5.200 
012821017 —LINFOLYSIN 50 CONFETTI 2 MG A 15.400 
022559037 —LIOMETACEN IM 6 FIALE 50 MG + 6 FIALE 2 ML A 7.500 
022999027 —LIORESAL 50 COMPRESSE 25 MG À 22.300 
029199027 —LIPAXAN 14 CAPSULE 40 MG A 13 27.900 
024157036 —LIPOFENE ‘50 CAPSULE 100 MG A 14 12.900 
0272286028 —LIPONORM 10 COMPRESSE 20 MG A 13 28.100 
025443072 © LIPOZIO 7 BUSTINE GRANULATO 1,2 G A 14 12.600 
025443084 © LIPOZID "TC" 10 BUSTINE GRANULATO 900 MG A_ 14 13.500 
025443096 —LIPOZID "TC* 20 COMPRESSE 900 MG A 14 26.000 
004773014 —LIQUEMIN IV. 1 FLACONE INIETTABILE 5 ML 25.000 UI A 6.900 
004773040 —LIQUEMIN 1.V. 10 FLACONI INIETTABILI 5 ML 25.000 UI A 68.800 
027337017 LIS EPS 20 BUSTINE 10 G A 59 17.900 
031831011 — LISA "500" 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 2 ML A 55 12.200 
031831023 LISA *1000" 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 2,5 ML A 55 24.300 
023915010 —LISACEF B CAPSULE 500 MG A 8.000 
023915022 —LISACEF B CAPSULE 250 MG A 4.000 
023915034 —LISACEF 1 FLAC. 250 MG + 1 FIALA 2,5 ML A 1.750 
023915048 —LISACEF 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 2,5 ML A 3500 
023915058 —LISACEF 1 FAC. 1 G+ 1 FIALA 5 ML A 7.000 
023915073 —LISACEF 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 100 ML 125 MG/5 ML A 5.800 
023915097 —LISACEF 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 100 ML 250 MG/5 ML A 14.200 
023915109 —LISACEF 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 100 ML 500 MG/5 ML A 22.400 
023915111 | LISACEF 8 COMPRESSE 1 G A 16.100 
029277011 LISANIRC 20 COMPRESSE 80 MG A 23.800 
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021342023 —LISERDOL 30 FILMOIDI 4 MG A 18.200 
027375029 —LITOBILE 30 CAPSULE 250 MG B_2 32.200 
028404010 LITOFF 20 COMPRESSE 300 MG 8 2 23.800 
028404022 — LITOFF 20 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 450 MG B_2 38.900 
028404034 —LITOFF 20 COMPRESSE 450 MG B_2 38.900 
024815078 LITURSOL 20 COMPRESSE 150 MG B_2 11.500 
024615080 —LITURSOL 20 COMPRESSE 300 MG B_2 23.800 
024615092 —LITURSOL *RETARD* 20 CAPSULE 450 MG B_2 38.300 
027257056 —LIXIDOL IM IV 3 FIALE 30 MG A 12.200 
023325018 —LOCOIDON POMATA 30 G B 6.100 
023325020 —LOCOIDON CREMA 30 G B 6.100 
023325044 —LOCOIDON LOZIONE 30 ML B 6.300 
023325057 —LOCOIDON LIPOCREMA 30 G B 6.100 
020813030 © LOCORTEN LOZIONE 30 ML 0,02% B 6.200 
029050010 —LOMESAL 20 SUPPOSTE 500 MG A 27.800 
029050022 —LOMESAL 50 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG A 44.100 
029050034 —LOMESAL 7 CLISMI PRONTO USO 50 ML 4% A 38.500 
029050046 —LOMESAL 7 CLISMI PRONTO USO 100 ML 4% A 71.800 
027715046 —LOMIR SRO 14 CAPSULE 5 MG A 14.800 
022319014 —LOMUDAL 30 CAPSULE 20 MG A 10.800 
022319038 .LOMUDAL SOLUZIONE AEROSOL 24 FIALE 2 ML 20 MG A 12.100 
022319065 -  LOMUDAL COLLIRIO 10 ML 4 % B 11.700 
022319077 —LOMUDAL "NASALE" SOLUZIONE 30 ML 4% B 20.800 
026316012 —LOMUSPRAY AEROSOL SPRAY 560 MG 112 EROGAZIONI A 25.200 
023415019 —LONGACHIN 20 CAPSULE 275 MG A 8.600 
027104013 —LONGASTATINA 5 FIALE 1 ML 0,05 MGML A_40 55.700 
027104025 —LONGASTATINA 5 FIALE 1 ML 0,1 MGML A_40 111.500 
027104037 —LONGASTATINA 3 FIALE 1 ML 0,5 MGML A 40 334400 
027104049 —LONGASTATINA 1 FLAC. MULTIDOSE 1 MG 5 ML A 40 223000 
028217014 LONGAZEM 14 CAPSULE RETARD 300 MG A 24.000 
023691013 = LOPEMID 30 CAPSULE 2 MG B 7.900 
023769033 —LOPERYL 30. CAPSULE 2 MG B 7.900 
025445038 —LOPID 7 BUSTINE 1200 MG A_14 12.600 
025445040 —LOPID "TC* 10 BUSTINE GRANULATO 900 MG A_14 13.500 
025445053 —LOPID "TC" 20 COMPRESSE 900 MG AO 26.000 
023810013 —LOPRESOR 30 COMPRESSE 100 MG A 9.400 
023610025 —LOPRESOR "RETARD* 28 COMPRESSE 200 MG A 16.800 
026756039 —LORICIN IM 1 FLACONCINO 500/1000 MG + 1 FIALA SOLV. A 10.000 
029384017 —LORTAAN 28 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG A 55.000 
029393016 —LOSAPREX 28 COMPRESSE DIVISIBILI 50 MG A 55.000 
031497023 —LOSAZID 14 COMPRESSE 50 MG + 12,5 MG A 55.000 
026804017 —LOSEC 10 CAPSULE 20 MG A 48 40.700 
028804068 —LOSEC CAPSULE 20 MG BLISTER A 48 40.700 
025701069 —LUITASE 100 CAPSULE 340 MG AS 30.000 
024527057 —LUKADIN 1 FIALA 2 ML 0,5 G + SIRINGA A 55 18.500 
024527071 —LUKADIN IM IV 1 FIALA 1 Gf4 ML A 55 37.000 
002860017 —LUMINALE IM 10 FIALE 4 ML 200 MG A 5.600 
002880029 —LUMINALE ELISIR 100 G 0,3% A 3.700 
002860031 —LUMINALE 20. COMPRESSE 100 MG ci (e) 
002850043 —LUMINALE 'LUMINALETTE* 30 COMPRESSE 15 MG ci (a 
026886059 —LUNIBRON "A° SOLUZIONE INALANTE 30 ML A 30.000 
024863019 — LUNIS SPRAY 5 MG 200 DOSI B 9.100 
028199014 —LUTENYI 30 COMPRESSE 5 MG A 31.400 
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018635021 —LUTORAL 12 COMPRESSE 20 MG A 6.800 
026948024 —LUTRELEF 1 FLAC. LIOF 0,8 MG + 1 FIALA 10 ML +1 SIRINGA A _37 299.600 
024273029 —LUVION "MITE" 20 CAPSULE 50 MG A 9.500 
0242730391 —LUVION “MITE” 40 CAPSULE 50 MG. A 19,000 
024273043 —LUVION 10 CAPSULE 100 MG À 9.500 
024273056 —LUVION 20 CAPSULE 100 MG A 18.700 
025310018 —LUXOBEN 20 COMPRESSE 100 MG B 7,800 
‘025310020 —LUXOBEN IM IV 10 FIALE 2 ML 100 MG 8 8.700 
024872014 —LYNDAK 30 COMPRESSE 100 MG A 66 7.600 
024672026 =—LYNDAK 30 COMPRESSE 200' MG A 66 15.200 
021015021 —LYSALGO 30 CAPSULE 250 MG A 66 8.200 
020702015 —MAALOX 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 200 ML A 4.200 
020702054 —MAALOX 40 COMPRESSE 800 MG A 5.100 
020702130 —MAALOX "TC" 15 BUSTINE 15. ML A 6.500 . 
020702155 =—MAALOX "TC" SOSPENSIONE ORALE 200 ML A 7.700 
020702167 —MAALOX *TC* 40 COMPRESSE MASTICABILI A 7.600 
027530056 —MACLADIN 12 COMPRESSE 250 MG A 35.100 
027530068 —MACLADIN SOSPENSIONE GRANULARE 100 ML A 31.200 
020513026 —MACMIROR 20 CONFETTI 200 MG B 8.900 
025320021 —MACRORAL 12 COMPRESSE 600 MG A 23.600 
025320058 =—MACRORAL 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 30 G A 24.000 
025320060 = MAGRORAL 8 BUSTINE 900 MG A 22.400 
023142019 —MADOPAR *125" 30 CAPSULE A 9.500 
023142033 —MADOPAR "250" 50 COMPRESSE DIVISIBILI A 31.700 
023142045. —MADOPAR "HBS" 30 CAPSULE A 12.700 
023142058 —MADOPAR 30 COMPRESSE DISPERSIBILI A. 9.500 
024332013 —MALIASIN 50 CONFETTI 100 MG A 7.400 
024332025 —MALIASIN 50 CONFETTI 25 MG A 9.400 
0243650397 —MANCEF 1 FLAC.16+1FIALA 35 ML A 9.100 
024286015 —MANDOKEF IM 1 FL16+1F4ML A 9.100 
024391029 —MANDOLSAN IM IV 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 3 ML A 9.100 
024743027 —MANEON 20 COMPRESSE 100 MG A 11.400 
028265015 —MAVIK 14 CAPSULE 2 MG A 16.900 
028265027 —MAVIK 28 CAPSULE 0,5 MG A 18.400 
027943048 —MAXAQUIN 5 COMPRESSE 400 MG A 35.800 
028899019 —MAXIPIME IM IV FLAC. POLVERE 500 MG + 1 FIALA 1,5 ML A 55 12.300 
028899021 =—MAXIPIME IM IV FLAC. POLVERE 1.000 MG + 1 FIALA 3 ML A 55 24.600 
025497025 —MEDIPER IM 1 FLAC. LIOF 1 G. + 1 FIALA 4 ML A 55 12.800 
028370029 —MEDIPO 10 COMPRESSE 20 MG A 13 28.100 
022724025 =—MEDOPREN 30 COMPRESSE 500 MG A 9,900 
024279010 MEDOXIM IM 1 FLAC. 1 G+1 FIALA4ML A 8.800 
014159040 —MEDROL 20 COMPRESSE DIVISIBILI 16 MG À 12.600 
027597020 —MEGACE 30 COMPRESSE 160 MG A 28 181.400 
019247016 =—MEGACORT IM IV 3 FIALE 1 ML 4 MG A 4.200 
027574019 = MEGESTIL 30 COMPRESSE 160 MG A 284 181.400 
016403014 —MELLERETTE 25 CONFETTI 10 MG A 2.200 
016403026 —MELLERETTE GOCCE OS 10 ML 3% A 3.300 
016402012 MELLERIL 25 CONFETTI 25 MG A 3.800 
016402024 —MELLERIL 25 CONFETTI 50 MG A 5.500 
016402036 =—MELLERIL "RETARD" 15 COMPRESSE 200 MG A 10.400 
020883120 —MENADERM "SIMPLEX" CREMA 30 G 0,025% B 5.300 
020883144 —MENADERM "SIMPLEX" LOZIONE 30 G 0,025% B 5.300 
032097014 —MENOREST 8 CEROTTI 37,5 MCG/DIE A 15.800 
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032097026 —MENOREST 8 CEROTTI 50 MCGIDIE A 19.600 
026763011 —MEPRAL 10 CAPSULE 20 MG A 48 40.700 
028783082 —MEPRAL 10 CAPSULE 20 MG BLISTER A 4 40.700 
023655032 —MEPROFEN 30 CAPSULE 100 MG A 66 12.400 
028862035 —MESID 30 CAPSULE 100 MG A 66 15.000 
028862047 —MESID 30 BUSTINE 100 MG A 588 15.700 
009268018 —MESTINON 20 COMPRESSE DIVISIBICI 60 MG A 4.400 
025971021 —MESULID 30 COMPRESSE 100 MG A 66 15.000 
025971058 =—MESULID 30 BUSTINE 100 MG A 68 15.700 
029127014 ©  MESULID FAST 30 COMPRESSE DIVISIBILI 400 MG A 66 15.000 
028127028 —MESULID FAST 30 BUSTINE 400 MG A 66 15.700 
027406014 —METACAF IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 3 ML A_55 7.200 
027406028 —METACAF IM 1 FLAC. 1.000 MG + 1 FIALA 3 ML A_55 14.400 
020873018 —METACEN 25 CAPSULE 25 MG A 66 2.100 
020873028 —METACEN 20 CAPSULE 50 MG A 66 3.400 
027808050 —METAFAR IM 1 FLAC. 0,5 G + 1 FIALA 2 ML A_55 7.200 
027908062 —METAFAR IM 1 FLAC. 16 +1 FIAL4ML A_55 14.400 
026970010 —METASAL IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 3 ML A_55 7.200 
028970022 —METASAL IM 1 FLAC. 1.000 MG + 1 FIALA 3 ML A_55 14.400 
027399029 —METAZOL IM 1 FLAC. 1.000 MG + 1 FIALA 3 ML A_55 14.400 
019449014 —METFORAL 50 COMPRESSE 500 MG A 7.100 
019449038 =—METFORAL 30 COMPRESSE 850 MG A 5.800 
004225013 —METHERGIN GOCCE OS 10 ML A 3.600 
004225025 —METHERGIN IM IV @ FIALE 1 ML 0,2 MG A 4.800 
0042250397 —METHERGIN 15 CONFETTI 0,125 MG A 3.100 
018888015 =—METHOTREXATE 25 COMPRESSE 2,5 MG A 9.000 
018888039 =—METHOTREXATE 1 FLAC. POLVERE 5 MG A 3.400 
019883041 =—METHOTREXATE 1 FLAC. POLVERE 50 MG A 18.900 
021037015 =—METIGUANIDE 30 COMPRESSE 500 MG A 4200 
015839095 —METILBETASONE IM 3 FIALE + 3 FIALE 80 MG A 9.500 
022543053 =—METOCLOPRAMIDE RECORDATI 24 CAPSULE 10 MG B 2.900 
026544027 —METOTRESSATO TEVA 1 FLAG. SOLUZIONE 50 MG/2 ML A 18.900 
026544039 —METOTRESSATO TEVA 1 FLAC. SOLUZIONE 500 MG/20 ML A 167.800. 
029143017 = METRODIN HP *75' IM SC 1 FIALA LIOF 75 Ul + 1 FIALA SOLV. A 47.300 
024718025 = MEDOTIL 40 CAPSULE 200 MG A 18.300 
024718037 = MEMOTIL IV 10 FIALE 250 MG 10 ML A 22.300 
024718049 MEDOTIL "PERLONGETTEN* 20 CAPSULE RITARDO A 15.800 
028854014 — MF 110 30 COMPRESSE 100 MG A_ 68 15.000 
028854026 = MF 110 30 BUSTINE 100 MG A_68 15.700 
026792085 = MIACALCIC 5 FIALE 50 ULI. + 5 SIRINGHE A. 4 15.000 
026792097 — MIACALCIC 5 FIALE 100 Li. + 5 SIRINGHE A 41 29.900 
027812039 =—MIADENIL 5 FIALE 1 ML S0 ULI A 4 15.000 
027812041 = MIADENIL 5 FIALE 1 ML 100 Uli. A 41 29.900 
023491107 —MICOTEF 10 COMPRESSE 500 MG A 37.700 
024290013 = MIDECIN 12 COMPRESSE 400 MG A 10.900 
027203013 = MIDERM 20 COMPRESSE 250 MG A 37.700 
027960020 —MIELOGEN 1 FLACONCINO 150 MCG + 1 FIALA 1 ML A 30 115.300 
027960044 —MIELOGEN 1 FLACONCINO 300 MCG + 1 FIALA 1 ML A_30 230.700 
025568027 = MIGRACIN IM IV 1 FLACONCINO 250 MG 2 ML A 55 9.300 
025568039 —MIGRACIN IM MV 1 FLACONCINO 500 MG 2 ML A_55 18.500 
025568054 —MIGRACIN IM IV 1 FLACONCINO 1 G 4 ML A 55 37.000 
028423010 = MIKAN 1 FIALA 500 MG 2 ML A_55 18.500 
028423022 = MIKAN IM 1 FILA1G4ML A 55 37.000 
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025587015 —MIKAVIR IM IV 1 FLAC. MG 500 2 ML A 55 18.500 
025587027 —MIKAVIR IM IV 1 FLAC. 1G5 ML A 55 37.000 
025686015 MILLIBAR 50 CAPSULE 2,5 MG A 16.000 
027358011 —MILVANE 21 CONFETTI B 9.500 
022410017 —MINIDIAB 30 COMPRESSE 5 MG A 8,900 
023892019 —MINIRINIDDAVP GOCCE NASALI 2,5 ML 250 MCG A 28.100 
023892021 —MINIRIN/DDAVP IM IV 10 FIALE 4 MCG A 58.900 
023892033 —MINIRIN/DDAVP SPRAY NASALE 2,5 ML 25 DOSI A 19.500 
027028012 —MINITRAN *5" 15 SISTEMI TRANSDERMICI 5 MG A 18.100 
027028024 —MINITRAN *10* 15 SISTEMI TRANSDERMICI 10 MG A 19.800 
027028036 —MINITRAN 345 45 SISTEMI TRANSDERMICI 15 MG A 21.800 
022240018 —MINOCIN 8 CAPSULE 100 MG A 8.300 
026288029 —MINULET 21 CONFETTI B 34 7.900 
025322025 —MIOCAMEN 12 COMPRESSE 600 MG A 23.600 
025322037 —MIOCAMEN 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP.30 ML 20% A 24.000 
025322064 —MIOCAMEN 8 BUSTINE 900 MG A 22.400 
025713088 =—MIOCARDIN 10 FLACONI ORALI 2 G 10 ML A_ 8 33.000 
029558018 —MIODILAT *RETARD" 30 CAPSULE 50 MG A 18.200 
025318027 —MIOKACIN 12 COMPRESSE 600 MG A 23.800 
025318054 —MIOKACIN 1 FLAC. SOSPENSIONE ESTEMP. 30 ML 20% A 24.000 
. 025318066 —MICKACIN 8 BUSTINE OS 900 MG A 22.400 
024043010 MICLENE 20 COMPRESSE 10 MG A 7.400 
024043034 = MIOLENE IV 3 FIALE. 5 ML 50 MG A 8.800 
026322040 =—MIOTONAL 10 CONTENITORI MONODOSE 2 G A_B 33.000 
025168016 —MIRACEF 8 CAPSULE RIVESTITE 500 MG A 16.200 
025168028 . MIRACEF 1 FLAC. GRANULATO 80 G SOSPENSIONE ESTEMP. 100 ML 5% A 19.900 
022211015 = MIRACLIN 5 CAPSULE 100 MG A 3.600 
027307014 —MISODEX *200" 50 COMPRESSE 200 MCG B1 35.200 
029316015 —MISOFENAC 30 COMPRESSE 50 MG + 200 MCG B 1b 27.800 
029316039 =—MISOFENAC 80 COMPRESSE 50 MG + 200 MCG B tb 55.200 
010284014 —MISULBAN 30 CONFETTI 2 MG A 7.500 
016768014 —MITOMYCIN C IV 3 FLACONCINI 2 MG A 22.400 
016766026 =—MITOMYCINC IV 1 FLAC. 10 MG A 38.300 
026670024 —MITTOVAL 30 COMPRESSE RIVESTITE 2,5 MG B 23.300 
026870036 —MITTOVAL “"RETARD" 20 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG B 25.000 
028906016 MIZAR 8 COMPRESSE 375 MG A 23.000 
031985157 =—MOBIC '7,5" 30 COMPRESSE 7,5 MG A 66 30.300 
025832015 MOD 30 CONFETTI 10 MG B 8.800 
019184050 —MODALINA 30 CONFETTI 1 MG A 3.300 
019184062. —MODALINA 30 CONFETTI 2 MG A 4.400 
031826023 =—MODIEM IM 1 FLAC. POLVERE 1 G A 55 24.300 
022750020 =—MODITEN DEPOT IM 1 FIALA 25 MG 1ML A 9.300 
027951045 =—MODIVID IM IV 1 FLAC. POLVERE 1 G + 1 FIALA 4 ML A 55 26.800 
023070018 —MODURETIC 20 COMPRESSE A 4.800 
031812011 —MONOBIOS *500" i.M. 1 FL. 500 MG + 1 FIALA SOLVENTE A 56 12.200 
031812023 —MONOBIOS *1000" }.M. 1 FL. 1.000 MG + 1 FIALA SOLVENTE A 55 24.300 
025422078 =—MONOCID BB IM 1 FLAC. 500 MG + 1 SIRINGA/SOLV. A 55 12.200 
025422080 —MONOCID IM 1 FLAC. 1 G + 1 SIRINGA/SOLV. A 55 24.300 
025623012 =—MONOCINQUE 30 COMPRESSE 40 MG A 14.300 
025623024 =—MONOCINQUE *RETARD'" 30 CAPSULE 50 MG A 49.000 
025623048 =—MONOCINQUE *RETARD' 30 CAPSULE 80 MG A 30.500 
025623951 —MONOCINQUE 50 COMPRESSE 20 MG A 11.800 
025200015 =—MONOKET 50 COMPRESSE 20 MG A 11.800 
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025200027 =—MONOKET "40° 30 COMPRESSE 40 MG A 14.300 
025200039 —MONOKET "RETARD® 30 CAPSULE 50 MG A 19.000 
028142014/M —MONONINE 1 FIALA 250 Ul + 1 FIALA 2,5 ML A_37 390.200 
028142026/M — MONONINE 1 FIALA 500 UI + 1 FIALA $ ML A_97 780.400 
028142038/M  MONONINE 1 FIALA 1.000 Ul + 1 FIALA 10 ML A_37 1.560.600 
027444025 = MONOPINA 14 COMPRESSE 10 MG A 30.800 
024217073 =—MONORES AEROSOL 200 EROGAZIONI 20 MCG A 11.700 
028048054 —MONOS "150" 6 COMPRESSE RIVESTITE 150 MG A 30.300 
028048066 =—MONOS 6 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG A 40.300 
027580010 —MONOTARD HM 1 FLAC. 10 ML 40 UY/ML ‘A 14.000 
025680012 =—MONURIL "PEDIATRICO" 2 BUSTE POLVERE 2 G A 17.500 
025680024 =—MONURIL 2. BUSTE MONODOSE POLVERE 3 G A 25.500 
023760034 —MOPEN 1 FLAC. SOSPENSIONE ESTEMP, 100 ML 250 MG/5 ML A 5.300 
023760059 —MOPEN 12 COMPRESSE MASTICABILI 1 G A ‘42.100 
027238068 =—MORNIFLU 20 COMPRESSE 700 MG A 66 10.300 
027238070 —MORNIFLU 20 BUSTINE SIPARTITE 350 MG A 66 10.000 
028040030 —MOTIAX 10 COMPRESSE 40 MG A 4 30.500 
026040079 —MOTIAX "FAST* 10 DISCOIDI 40 MG A 4 30.500 
026362020 —MOTILEX 30 COMPRESSE 0,5 MG B 9.900 
026362032 —MOTILEX 1 FLAC. SCIROPPO 0,1% 120 ML B 9.700 
026362057 —MOTILEX IV IM 6 FIALE 1 MG 2 ML A 10.000 
024953022 =—MOTILIUM 4 FLAG. SCIROPPO 1 MG/ML 200 ML B 5.800 
024953034 —MOTILIUM 30 COMPRESSE 10 MG B 8.800 
024953123 =—MOTILIUM BB 6 SUPPOSTE 30 MG B 4.800 
024953174 ‘’ MOTILIUM 30 BUSTINE GRANULATO 10 MG B 8.800 
025624014 —MS CONTIN 16 DISCOIDI 10 MG A 7.800 
025824026 —MS CONTIN 16 DISCOIDI 30 MG A 16.300 
025624039 = MS CONTIN 16 DISCOIDI 60 MG A 28.900 
025624040 —MS CONTIN 16 DISCOIDI 100 MG A 44,200 
028426017 —MYCOBUTIN 30 CAPSULE 150 MG A 56 249.700 
010058030 —MYCOSTATIN 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 100 ML A 11.700 - 
029059019 —MYELOSTIM "34" 1 FLAC LIO + 1 FIALA 1 ML A 30 235.700 
029059033 =—MYELOSTIM "13" 1 FLAC 13,4 MIU + 1 FIALA SOLV 1 ML A 30 94,100 
029059072 =—MYELOSTIM 513" 1 FLAC LIOF + SIR SOLV 1 ML A 30 94,100 
029059096 —MYELOSTIM "34" 1 FLAG LIOF + SIR SOLV 1 ML A 30 235.700 
024787018 —MYLERAN 100 COMPRESSE 2 MG À 25,000 
009340011 =—MYSOLINE 30 COMPRESSE 250 MG A 2.800 
026673057 —NABUSER 30 COMPRESSE RIVESTITE 1G A 66 34.900 
026673069 —NABUSER 30 BUSTINE 1G. A 86 34.800 
026011080 —NAFERON 3 FIALE LIOF 1.000.000 UI + 3 FIALE 1 ML A_33 215.900 
026011116 —NAFERON 3 FLAC. LIOF 3.000.000 UI + 3 FIALE 3 ML A _ 33 647.500 
024881015 —NALCROM 20 CAPSULE 100 MG B_ 3 14,000 
024861039 —NALCROM 12 BUSTINE GRANULATO 250 MG B 3 22.800 
024881041 —NALCROM 6 BUSTINE 500 MG 8 3 22.800 
021406032 =—NALIGRAM 1 FLAC. SCIROPPO 100 ML 10 % A 12.700 
025969041 —NALOREX 10 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG A_37 68.500 
027669011 —NAPREBEN 30 CAPSULE 550 MG A 66 16.700 
027669023 NAPREREN 30 CAPSULE 275 MG A 668 8,400 
025725021 —NAPRILENE 14 COMPRESSE DIVISIBILI 20 MG A 22.600 
025725045 —NAPRILENE 28 COMPRESSE 5 MG A 18.600 
024667139 —NAPRIUS 30 COMPRESSE 500 MG A 66 47.700 
024887154 —NAPRIUS 20 BUSTE GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP.500 MG A 86 12.800 
025800020 —NAPROREX 20 CAPSULE 550 ME A 66 11.100 
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N° AIC 


023177138 
023177188 
023177215 
023976018 
023976020 
028248019 
028248021 
013906021 
027170012 
020846010 
025576048 
025576051 
025576063 
025576075 
025576087 
027865082 
027865094 
028456010 
028456022 
023189018 
* 023189032 
023189044 
023189057 
020321055 
020321067 
025770138 
023626029 
019969029 
023677053 
023877065 
032993014 
023336148 
023336201 
023336213 
029385010 
024299036 
024570018 
026141109 
026141147 
026141198 
027777010 
027777022 
023722123 
023722135 
023722147 
024809028 
024809030 
024809042 
024809055 
024809067 
027204015 
026874038 
020739025 


NAPROSYN 
NAPROSYN 
NAPROSYN 
NARCAN 
NARCAN 
NARCORAL 
NARCORAL 
NATICARDINA 
NATRIOXEN 
NATULAN 
NAUSILEN 
NAUSILEN 
NAUSILEN 
NAUSILEN 
NAUSILEN 
NAVELBINE 
NAVELBINE 
NAVOBAN 
NAVOBAN 
NEBICINA 
NEBICINA 
NEBICINA 
NEBICINA 

NEG GRAM 
NEG GRAM 
NEO AMPIPLUS 
NEO ARITMINA 
NEO CYTAMEN 
NEO EBLIMON 
NEO EBLIMON 
NEO LOTAN PLUS 
NEO TETRANASE 
NEO TETRANASE 
NEO TETRANASE 
NEO-LOTAN 
NEOCEFAL 
NEOCLYM 
NEODUPLAMOX 
NEODUPLAMOX 
NEODUPLAMOX 
NEOH 2 

NEOH 2 
NERISONA 
NERISONA 
NERISONA 
NETTACIN 
NETTACIN 
NETTACIN 
NETTACIN 
NETTACIN 
NETTACIN COLLIRIO 
NEUCOR 
NEULEPTIL 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


30 BUSTINE GRANULATO 500 MG 

"24":20 COMPRESSE RILASCIO CONTROLLATO 750 MG 
"EC" 30 COMPRESSE GASTRORESISTENTI 500 MG 
1 FIALA 1 ML 0,4 MG 

"NEONATAL" 1 FIALA 2 ML 0,04 MG IM IV 
10 COMPRESSE 10 MG 

10 COMPRESSE 50 MG 

40 COMPRESSE 275 MG 

30 CAPSULE 550 MG 

50 CAPSULE 50 MG 

20 COMPRESSE 50 MG 

IM IV 6 FIALE 50 MG 

8 SUPPOSTE 50 MG 

GOCCE 30 ML 1,34% BB 

GOCCE 60 ML 1,34% BB 

1 FLAC. 10 MG/ ML IV 

1 FLAC. 50 MG/5 ML 

1 FIALA 5 MG/5 ML IV 

5 CAPSULE 5 MG 

IM IV 1 FLAC. 100 MG 2 ML 

IM IV 1 FLAC. 40 MG 1 ML 

IM IV 1 FLAG. 20 MG 2 ML 

IM IV 1 FLAC. 150 MG 2 ML 

20 COMPRESSE 500 MG 

"1000" 20 COMPRESSE 1G 

12 COMPRESSE 1 G 

40 COMPRESSE 20 MG 

"1000" IM V OS 6 FIALE 2,5 ML 1.000 MCG 
30 BUSTINE 500 MG 

30 COMPRESSE 500 MG 

14 COMPRESSE 50/12,5 MG 

12 CAPSULE 500 MG 

12 COMPRESSE 1 G 

1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 100 ML 5% 
28 COMPRESSE DIVISIBILI 50 MG 

IM 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 4 ML 

30 COMPRESSE 200 MG 

1 FLAC. SOSPENSIONE OS PEDIATRICA 100 ML 
12 COMPRESSE RIVESTITE 1 G 

12 BUSTINE 1 G 

28 COMPRESSE 75 MG 

"150° 14 COMPRESSE 150 MG 

1 FLAC. LOZIONE 30 ML 0,1% 

"FORTE" POMATA 20 G 0,3% 

"FORTE" UNGUENTO 20 G 0,3% 

°50" IM IV 1 FIALA 1 ML 50 MG 

"100" IM IV 1 FIALA 1 ML 100 MG 

150" IM IV 4 FIALA 1,5 ML 150 MG IM IV 
* 200 * IM {IV 1 FIALA 2 ML 200 MG 
"300" IM IV 1 FIALA 300 MG3ML 
COLLIRIO 5 ML 0,3% 

“RETARD" 30 CAPSULE 40 MG 

30 COMPRESSE 10 MG 
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Serie generale - n. 239 


Prezzo 
Lire 


19.300 
19.000 
17.700 
8.800 
3.600 
13.900 
68.500 
12.200 
16.700 
11.300 
11.600 
7.000 
3.300 
3.900 
7,800 
58.500 
292.500 
92.900 
224.700 
9.600 
4.900 
2.400 
14.400 
8.300 
18.500 
12.100 
11.700 
7.300 
19.300 
18.700 
27.500 
8.000 
12.100 
5.300 
70.900 
9.100 
15.700 
18.500 
30.300 
30.500 
34.600 
34.600 
7.500 
10.500 
10,500 
5.700 
9.200 
13.800 
18.300 
27.500 
9.800 
17.900 
3.700 
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020739037 
028216038 
028740013 
028740025 
028740037 
028425027? 
028425039 
026292033 
026636086 
026838098 
025991023 
025991035 
029279015. 
026020026 
026020038 
008455036 
006455051 
028787010 
028767022 
032173015 
032173027 
028705010 
028705022 
024608022 
024608034 
024808046 
024608059 
024370013 
024370025 
022824015 
029120019 
029120021 
029007046 
029007059 
026014023 
026014047 
026403016 
026403055 
026403067 
028546012 
025804048 
032134013 
032134025 
025227012 
025227024 
029418011 
029418023 
N20311014 
029311026 
* 029311038 
025224116 
025224128 
025224130 


NEULEPTIL 
NEUPOGEN 
NEURONTIN 
NEURONTIN 
NEURONTIN 
NEVIRAN 
NEVIRAN 
NICANT 
NICAPRESS 
NICAPRESS 
NICARDAL 
NICARDAL 
NICARDIUM 
NICARPIN 
NICARPIN 
NICOZID 
NICOZID 
NIDE 

NIDE 
NIDEMOL 
NIDEMOL 
NIDOL 
NIDOL 
NIFEDICOR 
NIFEDICOR 
NIFEDICOR 
NIFEDICOR 
NIFEDIN 
NIFEDIN 
NIFLAM 
NIMEDEX 
NIMEDEX 
NIMESULENE 
NIMESULENE 
NIMICOR 
NIMICOR 
NIMOTOP 
NIMOTOP 
NIMOTOP 
NIMS 
NIROX 
NISAL 
NISAL 
NISOLID 
NISOLID 
NISOLID MONODOSE 
NISOLID MONODOSE 
NITREX 
NITREX 
NITREX 
NITRO-DUR 
NITRO-DUR 
NITRO-DUR 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


0S GOCCE 10 ML 2% 

"30" 1 FLAC. 1 ML 300 MCG 

50 CAPSULE 100 MG 

50 CAPSULE 300' MG 

30 CAPSULE 400 MG 

25 COMPRESSE 400 MG 

1 FLAG. SOSPENSIONE OS 8% 100 ML 
"RETARD* 30 CAPSULE 40 MG 

50 CONFETTI 20 MG 

* RETARD " 30 CAPSULE 40 MG 

50 CONFETTI 20 MG 

*RETARD* 30 CAPSULE 40 MG 

20 CPR RILAS.MODIFICATO 80 MG 

50 COMPRESSE 20 MG 

"RETARD'" 30 CAPSULE 40 MG 

50 COMPRESSE 200 MG 

5 FIALE 5 ML 500 MG iM IV 

30 CAPSULE 100 MG 

30 BUSTINE GRANULATO 100 MG 

30 CPR 100 MG 

30 BUST 100 MG 

30 COMPRESSE 100 MG 

30 BUSTE 100 MG 

50 CAPSULE 40 MG 

50 CAPSULE 20 MG 

GOCCE ORALI 30 ML 2% 

"RETARD" 50 COMPRESSE MG 20 

30 CAPSULE 10 MG 

50 CAPSULE 10 MG 

30 CAPSULE 250 MG 

30 COMPRESSE DIVISIBILI 400 MG 

30 BUSTINE 400 MG 

30 COMPRESSE 100 MG 

30 BUSTINE 100 MG 

50 COMPRESSE 20 MG 

"RETARD* 30 CAPSULE 40 MG 

36 COMPRESSE 30 MG 

GOCCE OS 25 ML 4% 

36 BUSTINE MONOBOSE GRANULATO 30 MG 
30 BUSTE 100 MG 

30 CAPSULE 20 MG 

30 BUSTINE ORALI 100 MG 

30 CAPSULE 100 MG 

1 FLAC. 20 ML 0,025% 

AEROSOL DOSATO 200 DOSI 

AD 15 FIALOIDI MONODOSE AEROSOL 2 ML 0,1% 
BB 15 FIALOIDI MONODOSE AEROSOL 2 ML 0,05% 
50 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 20 MG 
30 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 40 MG 
30 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 60 MG 
" 5“ 15 CEROTTI 5 MG/24 H 

*7.5* 15 CEROTTI 7.5 MG/24 H 

"10" 15 CEROTTI 10 MG/24 H 
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30 


SsS88 


Prezzo 
Lire 


3.400 
244.900 
23.800 
71.400 
57.400 
68.500 
56.300 
17.900 
21.500 
17.900 
21.500 
17.900 
23.800 
21.500 
17.900 
5.400 
25.700 
15.000 
15.700 
15.000 
15,700 
15.000 
15.700 
10.500. 
20.900 
14.000 
19.600 
6.200 
10.500 
7,900 
15.000 
15.700 
15.000 
15.700 
21.500 
17.900 
31.700 
28,500 
30.800 
45.700 
16.900 
15.700 
15,000 
9.000 
39.900 
30.000 
17.300 
‘12.700 
15.200 
22.800 
18.100 
19.800 
19.800 
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Serie generale - n. 239 


025224142 —NITRO-DUR "15" 10 CEROTTI 15 MG/24 H A 14.400 
025193018 —NITRODERM TTS "5" 15 SISTEMI TRANSDERMICI 5 MG A 18.100 
025193020 —NITRODERM TTS *10" 15 SISTEMI TRANSDERMICI 10 MG A 19.800 
025193032 —NITRODERM TTS "15" 15 SISTEMI TRANSDERMICI 15 MG A 24.600 
020925018 —NITROSORBIDE 50 COMPRESSE 10 MG A 2.400 
020925032 —NITROSORBIDE RETARD" 40 CAPSULE 40 MG A 11.600 
020925069 —NITROSORBIDE IV 10 FIALE 10 ML 5 MG A 5.500 
029029016 —NITROSYLON "5" 15 SISTEMI TRANSDERMICI 5 MG A 18.100 
029029028 —NITROSYLON "10" 15 SISTEMI TRANSDERMICI 10 MG A 19.800 
029029030 —NITROSYLON "15" 15 SISTEMI TRANSDERMICI 15 MG A 21.600 
029406016 —NIVEN 30 COMPRESSE CESSIONE REGOLATA 40 MG A 17.100 
025999119 —NIZACOL 20 COMPRESSE 250 MG A 31.900 
025999121 —NIZACOL 10 COMPRESSE 500 MG A 31.900 
026616019 —NIZAX 20 CAPSULE 150 MG A 48 25.300 
026616021 —NIZAX 10 CAPSULE 300 MG A 48 25.300 
024964025 —NIZORAL 20 COMPRESSE 200 MG A 37.000 
024948010 —NOLIPAX 50 CAPSULE 100 MG A 14 12.900 
023382039 —NOLVADEX 30 COMPRESSE 10 MG A 17.800 
023362041 —NOLVADEX "D" 20 COMPRESSE 20 MG A 23.700 
028507010 —NOPAR 30 COMPRESSE 0,05 MG A 9.000 
028507022 —NOPAR 40 COMPRESSE 0,25 MG A 30.000 
028507034 —NOPAR 20 COMPRESSE 1 MG A 60.000 
028023012 —NOR-PA 30 COMPRESSE DIVISIBILI A 25.700 
027686031 —NORDITROPIN 1 FIALA LIOF 4 UI + 1 FIALA 1 ML A 39 98.200 
027686043 —NORDITROPIN "PENSET* 12 Ul A 39 294.500 
027688056 —NORDITROPIN "PENSET® 24 Ul A 39 589.000 
021153010 —NORITREN 30 CONFETTI 10 MG A 3.600 
021153022 —NORITREN 30 CONFETTI 25 MG A 5.000 
023535166 —NORMASE EPS 1 FLAC. SCIROPPO 200 ML 66,7% A 59 11.800 
025300029 —NORMIX 12 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG A 20.400 
025300043 =—NORMIX 1 FLAC. SOSPENSIONE GRANULATO 60 ML 2 G/100 ML A 11,000 
024928083 —NORMOPARIN IV 10 FIALE 5.000 Ul 1 ML A 13.200 
024928095 —NORMOPARIN IV 1 FLAC. 25.000 UI 5 ML A 6.900 
024928107 —NORMOPARIN SC 10 FIALE 5.000 UI 1 ML A 13.200 
025871031 —NORMOPRESS 30 COMPRESSE DIVISIBILI 100 + 2,5 MG A 25.700 
023204011 —NORMOSOL "R" 1 FLAC. 500 ML A 5.200 
023204035 —NORMOSOL “R GLUCOSIO 5%" 1 FLAC. 500 ML A 5.300 
023204050 —NORMOSOL *RIPH 7,4* 1 FLAC. 500 ML A 5.200 
023204074 —NORMOSOL "RK GLUCOSIO 5% * 1 FLAC. 500 ML A 5.300 
023204098 =—NORMOSOL “M 900" 1 FLAC. 500 ML A 6.200 
023204112 —NORMOSOL "M GLUCOSIO 5% “ 1 FLAC. 500 ML A 5.300 
026818017 —NORMOTHEN 30 COMPRESSE DIVISIBILI 2 MG A 34.700 
026818029 —NORMOTHEN 20 COMPRESSE DIVISIBILI 4 MG A 34.000 
024998039 —NOROXIN 14 COMPRESSE 400 MG A 24.600 
027348028 = NOROXIN COLLIRIO SOLUZIONE OFTALMICA 0,3% 10 ML A 114.000 
021246020 = NORTIMIL 40 COMPRESSE 25 MG A 5.900 
027428022 =—NORVASC 14 COMPRESSE 10 MG A 30.800 
025239017 —NOSSACIN 20 CAPSULE 500 MG A 28.100 
024179057 =—NOTUL 48 COMPRESSE 400 MG A 48 37.400 
024179069 —NOTUL 30 COMPRESSE 800 MG A 48 46.900 
025455015 =NOVACEF 8 CAPSULE 500 MG A 16.200 
025455027 =—NOVACEF 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 5% 100 ML A 19.900 
026126021 =—NOVANTRONE IV 1 FLAC. 20 MG 10 ML A 535.800 


— 4h 


13-10-1997 
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Serie generale - n. 239 


025551058 
022521013 
026668020 
015228012 
015228024 
025458011 
025458023 
022843039 
027245012 
027245024 
026352029 
026352031 
028549032 
018016053 
028511095 
029404011 
026803015 
026803066 
032647024/M 
021510019 
023922014 
023922053 
025585011 
025511027 
025511039 
022907036 
027826027 
027826039 
027826041 
027002029 
027002031 
027002043 
027002058 
027970019 
027970021 


027970033 


025192016 
025098030 
025088042 
027781018 
023183027/M 
023183092/M 
023183128/M 
027061023 
027061035 
023080031 
026509036 
026509051 
010861019 
027558018 
027558028 
025213048 
025213051 


NOVOBIOCYL 
NOVOGYN 
NOXIGRAM 
NOZINAN 
NOZINAN 
NUMIDAN 
NUMIDAN 
O-FLAM 
OGUFEN 
OCUFEN 
OFLOCIN 
OFLOCIN 
OFTIMOLO 
OH B12 

OKI 
OLSALAZINA CARLO ERBA 
OMEPRAZEN 
OMEPRAZEN 
OMNIC 
ONCO CARBIDE 
OPRIDAN 
OPRIDAN 
OPTERON . 
ORADROXIL 
ORADROXIL 
ORAP 
ORASORBIL 
ORASORBIL 
ORASORBIL 
ORAXIM 
ORAXIM 
ORAXIM 
ORAXIM 
ORELOX 
ORELOX 


ORELOX 


ORIMETEN 
OROTRIX 
OROTRIX 
ORTHO GYNEST 
ORUDIS 
ORUDIS 
ORUDIS 
OSMOLAC EPS 
OSMOLAC EPS 
OSSIAN 
OSSITEN 
OSSITEN 
OSTELIN 
OSTEOCALCIN 
OSTEOCALCIN 
OSTEOTONINA 
OSTEOTONINA 


IM 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA4 ML 

"21" 21 COMPRESSE RIVESTITE 

20 CAPSULE 500 MG 

20 COMPRESSE 25 MG 

20 COMPRESSE 100 MG 

30 CAPSULE 300 MG 

30 BUSTINE GRANULATO 300 MG 

30 CONFETTI 200 MG 

COLLIRIO MONOD.20 FLAC.0,4 ML 

COLLIRIO MONOD.40 FLAC.0,4 ML 

12 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 

8 COMPRESSE RIVESTITE 300 MG 

COLLIRIO 5 ML 0,50%. 

IM 5 FIALE LIOF 1.000 MCG + S FIALE 

30 BUSTINE GRANULATO BIPARTITE 80 MG 
100 CAPSULE 250 MG 

10 CAPSULE 20 MG 

10 CAPSULE 20 MG BLISTER 

20 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 0,4 MG 
20 CAPSULE 500 MG 

30 CONFETTI 10 MG 

10 CONTENITORI MONODOSE 10 ML 

30 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 

8 COMPRESSE 16 

1 FLAC. POLVERE SOSPENSIONE ESTEMP.100 ML 5% 
20 COMPRESSE 4 MG 

SRETARD" 30 CAPSULE 40 MG 

“RETARD" 30 CAPSULE 50 MG 

“RETARD' 30 CAPSULE 60 MG 

12 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG 

8 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG 

i FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 100 ML 25 MG/ML 
12 BUSTINE GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP.250 MG 
12 COMPRESSE ‘100 MG 


"PEDIATRICO' 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP.50 ML 
(40 MG/5 ML) 


"PEDIATRICO" 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ‘ESTEMP.100 
ML (40 MG/5 ML) 


40 COMPRESSE 250 MG 

8 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG 

1 FLAC. SOSPENSIONE OS 100 ML 5% 
"DEPOT" 15 OVULI VAGINALI 3,50 MG 
30 CAPSULE 50 MG 

IM 6 FIALE LIOF 100 MG + 6 FIALE 
“RETARD" 30 CAPSULE 150 MG 

20 BUSTINE 10 G 

1 FLAC. SCIROPPO 200 ML 

20 CAPSULE 500 MG 

"300" IV 6 FIALE 300 MG 

10 CAPSULE 400 MG 

"800° 2 FIALE 1,5 ML 400.000 UI 

S FIALE 50 UL 

5 FIALE 100 Ul 

5 FIALE 50 UI + 5 SIRINGHE 

5 FIALE 100 UI + 5 SIRINGHE 


55 12.800 
34 5.500 
28.100 

3.800 

8.000 

66 8.400 
66 9.600 
66 7.500 
13.400 

26.900 

33.100 

33.100 

8.500 

10 5.500 
66 9.900 
75.300 

48 40.700 
48 40.700 
44.400 

9.300 

5.600 

5.700 

9 25.900 
19.100 

13.600 

11.200 

15.200 

19,000 

21.900 

29.600 

29.600 

24.600 

29.600 

30.500 

13.600 


27.300 


30.500 

16.200 

19.900 

42.900 

66 7.200 
7.900 

66 16.800 
59 17.900 
98 11.800 
9,500 

42 109.700 
42 34.100 
7.700 

41 15.000 
41 29.900 
41 15.000 
4 29.900 
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025213137 
025213149 
027349012 
027349024 
027969017 
027969029 


027969031 


026728016 
026728030 
014933028 
023662012 
027439013 
027502032 
027502044 
024918017 
024918031 
023301118 
023301120 
024227023 
024227047 
024227050 
024227098 
024227112 
024227124 
025205055 
025205067 
007288121 
021232071 
031834017 
031835010 
031981018 
025211020 
025211032 
026706034 
026708046 
032806010 
032808022 
023781014 
023781026 
023781038 
025791034 
021974023 
022489013 
022489025 
022489037 
025934035 
025939036 
022848018 
024125066 
006847014 
003060023 
020711065 
027625019 


OSTEOTONINA 
OSTEOTONINA 
OSTEOVIS 
OSTEOVIS 
OTREON 
OTREON 


OTREON 


OVERAL 
OVERAL 
OVESTIN 
OVRANET 
OXIVENT 
PAIDOCIN 
PAIDOCIN 
PAIDOMAL 
PAIDOMAL 
PAMOCIL 
PAMOCIL 
PANACEF 
PANACEF 
PANACEF 
PANACEF 
PANACEF 
PANACEF 
PANCREASE 
PANCREASE 
PANCREON 
PANCREX V 
PANTECTA 
PANTOPAN 
PANTORG 
PANZID 
PANZID 
PARAPLATIN 
PARAPLATIN 
PARECID 
PARECID 
PARLODEL 
PARLODEL 
PARLODEL 
PARSILID 
PARTOBULIN 
PARTOGAMMA 
PARTOGAMMA 
PARTOGAMMA 
PEFLACIN 
PEFLOX 
PEMINE 
PENGLOBE 


PENICILLINA FARMITALIA 
PENICILLINA G SQUIBB 


PENSTAPHO 
PENTACARINAT 
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5 SIRINGHE PRONTO USO 50 Ul. 
S SIRINGHE PRONTO USO 100 Ul, 
$ FIALE 1 ML SOUL. 

$ FIALE 1 ML 100 Dl. 

12 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG 


"PEDIATRICO" 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP, 50 


ML 40 MG/5 ML 


"PEDIATRICO" 1 FLAC, GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 100 


ML 40 MG/5 ML 
12 COMPRESSE 150 MG 
BB 12 CPR DELITESCENTI 50 MG 
20 COMPRESSE 1 MG 
21 CONFETTI 


AEROSOL DOSATO 10 ML 0,1 MG/EROGAZIONE 
1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 48.G 10% 


12 COMPRESSE 400 MG 


BB 3 FLACONI GOCCE 08 4% LIOF. + 3 FLACONI 10 ML 


BB 30 COMPRESSE DIVISIBILI 100 MG 
1 FLAC. GRANULATO 0S 100 G 8,25% 
12 COMPRESSE 1 G 

8 CAPSULE 500 MG 

1 FLAC. BB OS GOCCE 20 ML 5% 

1 FLAC. SOSPENSIONE 100 ML 5% 

RM 8 COMPRESSE 750 MG 
"DISPERSIBILE" 8 CPR SOLUBILI 500 MG 
GRAN SOSP EST 70 ML 375 MG/5 ML 
“HL" 400 CAPSULE 387,45 MG FLACONE 
*HL" 100 CAPSULE 387,45 MG BLISTER 
60 CONFETTI 700 MG 

"DUO" 100 CAPSULE 340 MG 

14 COMPRESSE 40 MG 

14 COMPRESSE 40 MG 

14 COMPRESSE GASTR. 40 MG 

IM 1 FLAG. 500 MG + 1 FIALA 1,5 ML 
IM 4 FLAC. G1+1 FIALA ML 3 

1 FLAC. 50 MG IV 

1 FLAC. 150 MG IV 

*500" IM 1 FLAC 500 MG + 1 F 2,0 ML 
*1000" IM 1 FLAC 1.000 MG +1 F 2,5 ML 
30 COMPRESSE 2,5 MG 

20 CAPSULE 10 MG 

30 CAPSULE 5 MG 

30 COMPRESSE 250 MG 

1 FLAC. 250 MCG + 1 FIALA 2 ML 

IM 1 FLAG. 200 MCG + 1 FIALA 2 ML 
IM 1 FLAC. 100 MCG + 1 FIALA 2 ML. 
IM 1 FLAC. 300 MCG + 1 FIALA 2 ML 
2 COMPRESSE 400 MG. 

2 COMPRESSE 400 MG 

50 CAPSULE 150 MG 

12 COMPRESSE 1200 MG 

INIETT. 1 FLAC. 1.000.000 U.ì. 

INIETT. 1 FLAC. 1.000.000 U 

IM 1 FLAC. 1G+1 FIALA 5 ML 

IM IV AEROSOL 1 FLAG. LIOF 300 MG 


CUT 
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csi DERE 0 n SO 
026925038 =—PENTACOL 20 BUSTE GRANULATO PER CLISMI 1,5 G A 83.500 
026925040 —PENTACOL 60 COMPRESSE FILMATE 400 MG A 42.300 
022887018 —PENTAFEN 5 FIALE 1 ML 30 MG IM IV SC A 6.200 
027130018 == PENTASA 50 COMPRESSE SLOW RELEASE 250 MG A 23.300 
027130032 =—PENTASA 7 CLISMI PRONTI 2% {26/100 ML) A 38.900 
027130044 —PENTASA 7 CLISMI PRONTI 4% (46/100 ML) A 77.800 
027130071 PENTASA 50 COMPRESSE SLOW. RELEASE 500 MG A 46.500 
031111014 —PEPTAZOL 14 COMPRESSE 40 MG A 48 48.100 
028595015 —PERACIL 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 2 ML IM IV A 55 9.200 
028595027 —PERACIL 1 FLAG. 2 G + 1 FIALA 4 ML IM IV A 55 15.700 
026018022 —PERDIPINA 50 CONFETTI 20 MG A 21.500 
028018034 —PERDIPINA "RETARD" 30 CAPSULE 40 MG A 17.900 
028412017 —PERGOGREEN "75" 1 FIALA LIOF FSH 75 UI + LH 35 Ul + 1 FIALA 1 ML A 25.700 
028412029 —PERGOGREEN "450" 1 FIALA LIOF FSH 150 Ul + LH 70 Ul + 1 FIALA 1 MLA 49.500 
017816018 —PERIACTIN 30 COMPRESSE 4 MG B 4.300 
017616020 —PERIACTIN 1 FLAC. SCIROPPO 150 ML 0,04% B 4.400 
‘024309039 —PERIDON 30 COMPRESSE 10 MG B 8.800 
024309066 —PERIDON BB 6 SUPPOSTE 30 MG B 4.800 
024309130 —PERIDON 30 BUSTINE GARNULARE OS 10 MG B 8.800 
024309142 —PERIDON SCIROPPO 200 ML 100 MG/100ML B 5.800 
026214015 —PERIPLUM 36 COMPRESSE RIVESTITE 30 MG A 19 31.700 
028214039 —PERIPLUM GOCCE OS 25 ML 4% A 19 28.500 
026214041 —PERIPLUM 36 BUSTINE GRANULATO 30 MG A_ 19 30.800 
010000038 —PERITRATE "SINCRONIZZATO" 50 COMPRESSE 80 MG ‘A 9.100 
025780014 —PEROCEF IM 1 FLAC. 1.000 MG + 1 FIALA 3 ML A 55 12.800 
013346010 —PERTIROID 30 CAPSULE 200 MG A 7.100 
025671025 —PICILLIN IM IV 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA 2 Mi A 55 9.200 
025671049 —PICILLIN IM IV 1 FLAC. 2 G + 1 FIALA 4 ML A 55 15.700 
024076111 —PIERAMI IM IV 1 FIALA 100MG/2ML A 55 5.000 
024076147 —PIERAMI IM IV 1 FIALA 250 MG 2 ML A 55 9.300 
024076174 —PIERAMI IM IV 1 FIALA 500 MG 2 ML A_55 18.500 
021137029 —PILOCARPINA 2 PLUS COLLIRIO 10 ML 3% A 8.300 
000248031 —PILOCARPINA LUX COLLIRIO 1% 10 ML A 2400 
000248056 —PILOCARPINA LUX COLLIRIO 2% 10 ML A 2.600 
006756011 —PILOTONINA 4% COLLIRIO 10 ML A 4.200 
024828028 —PIPEACID 20 CAPSULE 400 MG A 17.000 
024151021 —PIPEDAC 20 CAPSULE 400 MG A 17.000 
024491019 —PIPEFORT 20 CAPSULE 400 MG A 17.000 
023921024 —PIPEMID 20 CAPSULE 400 MG A 17.000 
028735013 —PIPERITAL IM IV 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA2 ML A 55 9.200 
028735025 PIPERITAL IM IV 1 FLAC. 2 G + 1 FIALA 4 ML A 55 15.700 
021685019 —PIPERONIL 20 COMPRESSE 80 MG A 6.800 
026421014 —PIPRACIN 1 FLAC.1 G-+ 1.FIALA 2 ML IM IV A 55 9.200 
026421026 —PIPRACIN 1 FLAC. 2 G + 1 FIALA 4 ML IM IV A 55 15.700 
023609023 —PIPRAM 20 CAPSULE 400 MG A 17.000 
024580022 —PIPURIN 20 CAPSULE 400 MG A 17.000 
010800011 PIRALDINA 50 COMPRESSE 500 MG A 9.700 
023366026 = PIRODAL 20 COMPRESSE 500 MG A 43.300 
025247014 —PLANUM 21 COMPRESSE” B_% 6.800 
013967031 PLAQUENIL 25 CONFETTI 200 MG A 9.800 
020766010 —PLASIL IM IV 5 FIALE 2 ML 10 MG A 2.600 
020766022 —PLASIL 1 FLAC. SCIROPPO 120-ML 0,1% 8 3.300 
024772018 = PLATAMINE IV 1 FLAC.10 MG A 16.700 
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024772028 
024254031 
024254043 
026100040 
028162030 
028162042 
027440015 
025118035 
024275012 
027315011 
027315023 
029563018 
029563020 
025253016 
030106013/M 
027776018 
025806011 
025806035 
027309018 
027779026 
002792024 
002792038 
002792063 
023730029 
023730043 
024255022 
024255034 
026846016 
026846030 
026846042 
026848055 
024567024 
024666024 
027372010 
027372022 
024467058 
024467096 
029243019 
024450052 
025407026 
024817049 
029416043 
021053018 
029425018 
029425028 
026830012 
026830024 
027481011 
025470030 
007110012 
027469028 
025811011 
025811035 


PLATAMINE 
PLATINEX 
PLATINEX 
PLEIAMIDE 
PLENDIL 
PLENDIL 
PNEUMOPENT 
POLIPIROX 
POLIXIMA 
POROSTENINA 
POROSTENINA 
PORTOLAC EPS 
PORTOLAC EPS 
PRACTIL 21 
PRADIF 
PRASTEROL 
PRATICEF 
PRATICEF 
PRAVASELECT 
PREFERID 
PREMARIN 
PREMARIN 
PREMARIN 
PRENACID 
PRENACID 
PRENT 

PRENT 
PREPULSID 
PREPULSID 
PREPULSID 
PREPULSID 
PRESSALOLO 
PRESSURAL 


PRIMBACTAM 
PRIMERAL 
PRIMESIN 
PRIMOLUT NOR 
PRIMOXIL 
PRIMOXIL 
PRINIVIL 
PRINIVIL 
PRINZIDE 
PROCADIL 
PROCAMIDE 
PROCAPTAN 
PROCORUM 
PROCORUM 
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IV 1 FLAC. 25 MG 

“IV* 1 FLAC. SOLUZIONE PRONTA 20 ML 10 MG 
IV 1 FLAC. SOLUZIONE PRONTA 50 ML 25 MG 
40 COMPRESSE RIVESTITE 400 + 125 MG 

14 COMPRESSE 10 MG 

28 COMPRESSE 5 MG 

1 FLAC. AEROSOL LIOF. 80 MG + 1 FIALA 3 ML 
30 CAPSULE 20 MG 

IM 1 FLACONCINO 1 G + 1 FIALA 4 ML 

5 FIALE 1 ML SQ UL 

5 FIALE 1 ML 100 Ul 

1 FLAC. GRANULATO 200 G 

20 BUSTINE GRANULATO OS 10 G 

21 COMPRESSE 

20 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 0,4 MG 
10 COMPRESSE 20 MG 

1 FLAG. 1 G + 1 FIALA 2,5 ML IM 

1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 2 ML 

10 COMPRESSE 20 MG 

UPOCREMA DERMATOLOGICA 30 G 0,025% 
20 COMPRESSE 2,5 MG 

36 COMPRESSE 0,625 MG 

CREMA GINECOLOGICA C/ APPL. 25 G 62,5% 
COLLIRIO 10 ML 0,25% 

POMATA OFTALMICA 10 G 0,25% 

50 COMPRESSE. 200 MG 

30 COMPRESSE 400 MG 

30 COMPRESSE DIVISIBILI. 10 MG 

1 FLAC. SOSPENSIONE OS 200 ML 0,1% 

1 FLAC. SOSPENSIONE OS 400 ML 0,1% 

30 BUSTINE GRANULATO EFFERV. 10 MG 

50 COMPRESSE 200 MG 

50 CONFETTI 2,5 MG 

"5° 28 COMPRESSE 5 MG 

14 COMPRESSE 10 MG 

"500" 30 COMPRESSE 500 MG 

20 BUSTINE GRANULATO 500 MG 

14 COMPRESSE 5 + 6 MG 

30 COMPRESSE 5 MG 

IM EV 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA 3 ML 

30 COMPRESSE RIVESTITE 550 MG 

14 CAPSULE 40 MG 

30 COMPRESSE 10 MG 

14 COMPRESSE 7,5 MG 

14 COMPRESSE 15 MG 

14 COMPRESSE 5 MG 

14 COMPRESSE 20 MG 

14 COMPRESSE 20 + 12,5 MG 


1 BOMBOLETTA AEROSOL 10 ML 200 EROGAZIONI 


20 CAPSULE 300 MG 

14 COMPRESSE DIVISIBILI 4 MG 
50 COMPRESSE DIVISIBILI 50 MG 
5 FIALE 2 MG/SML 


pese gr 
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Serie generale - n. 239 


[oc | rese | ce | fem | Neo 


025811047 
003247032 
003247044 
032104010 
032104022 
024470015 
023060015 
023080027 
004609020 
021226018 
021839028 
005375082 
005239052 
025237049 
025252038 
025486083 
025486095 


027561012 
027561024 
023288032 
023288044 
020328151 
020328175 
020328187 
029037025 
024748042 
024116030 
024116079 
010852022 
010852034 
028254011 
027621022 
027621034 
029352010 
010344012 
031886019 
031988021 
028028064 
027162041 
027162054 
027182066 
026831016 
023014018 
028331015 
027225010 
027225034 
022889010 
027702051 


PROCORUM 
PROFASI HP 
PROFASI HP 
PROGEMOX 
PROGEMOX 
PROGESTOGEL 
PROGLICEM 
PROGLICEM 
PROGYNON 
PROGYNOVA 
PROLIFEN 
PROLUTON 
PRONTOGEST 
PRONTOVENT 
PROPINE 
PROPULM 
PROPULM 
PROSCAR 
PROSTIDE 
PROTAMINA ROCHE 
PROTAMINA ROCHE 


PROTAMINA SOLF.BOOTS 


PROTAPHANE HM 
PROTAPHANE HM 
PROTROMPLEX TIM 3 
PROTROMPLEX TIM 3 
PROVERA 
PROVERA 
PROVERA 
PROVERA G 
PROVERTIN UM TIM 3 
PROXIL 

PROXIL 

PROZIN 

PROZIN 
PSORCUTAN 
PULMAXAN 
PULMAXAN 
PULMOZYME 
PURINETHOL 
PYLORID 
PYLORID 

QARI 

QUARK 

QUARK 

QUARK 

QUASAR 
QUESTRAN 
QUINAZIDE 
QUINAZIL 
QUINAZIL 
QUIRIDIL 
QUOSTEN 


PRETARD".30 COMPRESSE 100 MG 

IM 2F + 2F 2,000 UI 

IM 1FIALA 5.000 UI + 1 FIALA 1 ML 

12 COMPRESSE 1 G 

1 FLAC SOSP ESTEMP 5% 100 ML 
GEL 30 G +1 SIRINGA 1% 

100 CAPSULE 100 MG 

100 CAPSULE 25 MG 

“DEPOT* IM 1 FIALA 10 MG 

20 CONFETTI 2 MG 

10 CAPSULE 50 MG 

"DEPOT” IM 1 FIALA 250 MG 

3 FIALE 100 MG 2 ML 

AEROSOL 200 DOSI 10 MCG 28 ML 
COLLIRIO 3 ML 0,1% 

"10" AEROSOL 2 MG 200 EROGAZIONI 
‘25° AEROSOL 5 MG 200 EROGAZIONI 
15 COMPRESSE 5 MG 

15 COMPRESSE 5 MG 

IV 1 FIALA 50 MG/S ML 1% 

IV 10 FIALE 50 MG/S ML 1% 

1 FIALA 10 ML 1% 

1 FLAC. 10 ML 40 Ul/ML 

"PENFILL" 5 TUBOFIALE 1,5 ML 150 UI 100 UI/ML 
1 FLAC. LIOF. 500 UI + 1 FLAC. 20 ML 
1 FLAC. LIOF. 200 UI + 1 FLAC. 20 ML 
30 COMPRESSE 250 MG 

10 BUSTINE GRANULARI 500 MG 

10 BUSTINE GRANULARI OS 1.000 MG 
12 COMPRESSE 5 MG 

1 FLAC. LIOF. 500 Ul + 1 FLAC. 10 ML 
20 CAPSULE 150 MG 


‘20 COMPRESSE 300 MG 


25 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 

GOCCE ORALI 10 ML 4% 

POMATA 30 G 

"TURBOHALER 200" POLVERE INALT. 200 MCG/DOSE 100 DOSI 
"TURBOHALER 400 * POLVERE INALAT. 400 MCG/DOSE 50 DOSI 
6 FIALE 2,5 MG 

25 COMPRESSE 50 MG 

14 COMPRESSE 400 MG 

28 COMPRESSE 400 MG 

$ COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 

28 COMPRESSE 1,25 MG 

28 COMPRESSE 2,5 MG 

14 COMPRESSE 5 MG 

30 COMPRESSE RIVESTITE 240 MG 

12 BUST.POLVERE OS 4 G 

14 COMPRESSE 20 MG + 12,5 MG 

28 COMPRESSE 5 MG 

14 COMPRESSE 20 MG 

10 COMPRESSE 200 MG 

5 FIALE INIETTABILI 50 ULI, 1Mi 


si Sa 
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26.800 
11.400 
10.700 
12.100 
5.300 
2.000 
87.800 
27.800 
2.600 
5.800 
8.600 
5.400 
11.600 
5.900 
5.000 
13.000 
22.400 
37.200 
37.200 
(9) 
91.000 
3.700 
14.000 
28.200 
403.000 
136.800 
94.900 
82.900 
125.900 
7.100 
705.800 
8.900 
17.700 
1.820 
2.600 
28.400 
48.400 
48.400 
428.700 
241.800 
36.200 
72.300 
40.300 
19.000 
17.600 
17.800 
24.100 


13-10-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 239 
xa.f#.-.>__-_ae@ea o —-—-tTt_———__——tt—————————————_—————-_—————--—————@0 00000020 IZ ZZ 


; Prezzo 


027702063 —QUOSTEN 5 FIALE INIETTABILI 100 U.i. 1ML A_41 29.900 
027125018 =—RABIES GAMMA IM 1 FLACONCINO 2 Mi 300 UI A 96.000 
025241050 —RANIBEN 20 COMPRESSE 150 MG A_ 48 32.000 
025241062 —RANIBEN IV 10 FIALE 50 MG A 48 15.300 
025241074 —RANIBEN 10 COMPRESSE 300 MG A 48 32.000 
025241098 —RANIBEN SCIROPPO 200 ML (150 MG/10 ML) A 48 32.800 
025241100 —RANIBEN "SOLUSBILE" 20 CPR EFFERV. 150 MG A 48 32:000 
025241124 —RANIBEN “SOLUBILE" 10 CPR EFFERV 300 MG A 4 32.000 
025241136 —RANIBEN "SOLUBILE" 20 CPR EFFERV 300 MG A 48 64.100 
025241148 —RANIBEN “SOLUBILE” 20 BUST GRAN. EFF 150 MG A 48 32.000 
025490018 —RANIBLOC 20 COMPRESSE 150 MG A 48 32.000 
025490032 = RANIBLOC IV 10 FIALE 50 MG A 48 15.300 
025490044 —RANIBLOC 10 COMPRESSE 300 MG A 48 32.000 
025490069 —RANIBLOC SCIROPPO FLACONE 200 ML (150 MG/10 ML) A 48 32.800 
025490071 = RANIBLOC “SOLUBILE* 20 CPR EFFER. 150 MG A 48 32.000 
025490095 =—RANIBLOC “SOLUBILE* 10 CPR EFFERV. 300 MG A 48 32.000 
025490107 —RANIBLOC *SOLUBILE" 20 CPR EFFERV. 300 MG A 48 84.100 
025490119 = RANIBLOC "SOLUBILE* 20 BUST GRAN. EFF 150 MG A 48 32.000 
024447029 —RANIDIL 20 COMPRESSE 450 MG A 48 32.000 
024447031 RANIDIL IV 10 FIALE 50 MG A 48 15.300 
024447043 = RANIDIL 10 COMPRESSE 300 MG A 48 32.000 
024447068 —RANIDIL SCIROPPO 200 ML (150 MG/10 ML) A 32.800 
024447070 —RANIDIL "SOLUBILE* 20 CPR EFFER. 150 MG A 48 32.000 
024447094 RANIDIL "SOLUBILE" 10 CPR EFFERV. 300 MG A_ 44 32.000 
024447106 —RANIDIL "SOLUBILE" 20 CPR EFFERV. 300 MG A 48 64.100 
024447118 —RANIDIL "SOLUBILE* 20 BUST GRAN. EFFER 150 A 48 32.000 
026019024 —RANVIL 50 CONFETTI 20 MG A 21.500 
026019036 —RANVIL "RETARD" 30 CAPSULE 40 MG A 17.900 
026973014 —RAPITUX 1 FLAG. SCIROPPO 200 ML 0,6% A 31 13.400 
012116012 —RASTINON 40 COMPRESSE 500 MG A 3.900 
021234012 —REASEC 20 COMPRESSE B 4.700 
023783057 —RECEF IM 4 FLAG. 1 G"+ 1 FIALA 4 ML A 8.000 
021738024 —REGOVAR 21 COMPRESSE 1 + 0,05 MG B 3.600 
028799017 = REMOV 30 COMPRESSE 100 MG A 88 15.000 
028799031 =—REMOV 30 BUSTINE GRANULATO 100 MG A 66 45.700 
028582017 = RENORMAX 14 COMPRESSE 6 MG A 16.700 
028677019 —RENPRESS 14 COMPRESSE DIVISIBILI 6 MG A 18,700 
031126016 =—REOFLUS 10 FIALE 0,2 ML 5.000 UI SC A 17.000 
031126025 =—REOFLUS 10 FIALE 0,5 ML 12500 UI SC A 32.700 
031126042 —REOFLUS 10 FIALE SIRINGA 0,2 ML 5.000 UI SC A 17.000 
031126055 =—REOFLUS 10 FIALE SIRINGA 0,5 ML 12.500 Ul SC A 32.700 
031126067 —REOFLUS 10 FIALE SIRINGA 0,8 ML 20.000 UI SC A 70.500 
027435078 =—RESPICUR "400 RETARD" 30 CAPSULE 400 MG A 10.400 
027435080 —RESPICUR "200 RETARD" 30 CAPSULE 200 MG A 5,500 
028510016 —RESULIN 30 COMPRESSE 100 MG A 66 15.000 
028510028 —RESULIN 30 BUSTINE 100 MG A 66 15.700 
022568026 —RETICUS CREMA 0,1% 30 G B 6.600 
022668040 =—RETICUS LOZIONE 30 G 0,05% B 3.900 
026697019 —RETROVIR 100 CAPSULE 100 MG A_37 319.400 
026697021 —RETROVIR 40 CAPSULE 250 MG A_37 319.400 
026597058 —RETROVIR 4 FLAC. SCIROPPO 200 ML 1% A _37 75.700 
026697072 —RETROVIR IV 5 FLACONI 20 ML 200 MG 1% A_37 181.400 
026697084 —RETROVIR 42 COMPRESSE 200 MG A 37 266.500 
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026897096 —RETROVIR 28 COMPRESSE 300 MG A_37 266.500 
026697108 —RETROVIR 80 CPR 300 MG A_397 571.200 
025402025 —REUCAM 30 CAPSULE 20 MG A 66 16.900 
025103021 —REUDENE 30 CAPSULE 20 MG A 86 16.900 
025262027 —REUMAGIL 30 CAPSULE 20 MG A 66 16.900 
024528010 —REUPROFEN 20 CAPSULE 50 MG A 66 4.500 
024528022 —REUPROFEN 20 CAPSULE 100 MG A 86 7.200 
024528046 —REUPROFEN IM 6 FL'LIOF 50 MG + 6 F SOLV A 3.300 
029481013 REX 30 COMPRESSE EFFERV. 1 G A 16.700 
029481025 REX 30 BUSTINE GRANULATO 1 G A 16.700 
027379027 —REXALGAN 30 COMPRESSE 20 MG A 56 30.900 
027379039 —REXALGAN 30 BUSTINE 20 MG A 66 30.800 
027379078 —REXALGAN 6 FIALE LIOFILIZZATE 20 MG + 6 FIALE IM IV A 11.100 
028468054 —REXAN 25 COMPRESSE 400 MG A 68.500 
028468080 —REXAN 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 8% 100 ML A 56.300 
028488092 —REXAN "800* 25 COMPRESSE 800 MG A 137.100 
021975014 —RHESUMAN BERNA 1 FLAC. 2ML 200 MCG IM A_37 55.600 
021975038 —RHESUMAN BERNA 1 FLAC. 300 MCG 2 ML IM A_37 82.600 
028168015 =—RHINAAXIA SOLUZIONE RINOLOGICA 26 ML 3,8% B 19.000 
024780025 —RIACEN 30 CAPSULE 20 MG A 86 16.900 
023164015 —RIBOMICIN COLLIRIO 10 ML A 4.700 
023164027 —RIBOMICIN POMATA OFTALMICA 5 G A 2.900 
023164039 —RIBOMICIN 5 UNITÀ MONODOSE COLLIRIO 0,5 ML A 4.400 
028177020 —RIBOTREX 1 FLAC. POLVERE SOSPENSIONE 1500 MG 38 ML BB A 38.900 
028177032 — RIBOTREX 3 COMPRESSE DIVISIBILI 500 MG A 37.000 
025189010 —RIDAURA 30 COMPRESSE RIVESTITE 3 MG A 33.500 
025303025 —RIFACOL 12 COMPRESSE 200 MG A 20.100 
025303049 —RIFACOL 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 60 ML A 11.000 
021110034 —RIFADIN 8 CAPSULE 300 MG A 7.500 
021110059 —RIFADIN 1 FLAC. SCIROPPO 60 ML 2% A 6.300 
0211100897 —RIFADIN 8 CONFETTI 450 MG A 11.200 
021110111 — RIFADIN 8 CONFETTI 600 MG A 15.000 
021110135 —RIFADIN 1 FIALOIDE FLEBO 600 MG A 10.000 
023464047 —RIFAPIAM 8 COMPRESSE MG 600 A 15.000 
029509015 —RINOVAGOS 1 FLAC. EROGATORE 200 DOSI 0,02 MG/DOSE B 9.000 
027103023 —RIOPAN 40 COMPRESSE 800 MG A 10.700 
027103035 —RIOPAN "GEL OS" 40 BUSTINE 10 ML A 12.700 
027103047 —RIOPAN "GEL OS" 1 FLAC. 250 ML A 7.900 
028752018 —RISPERDAL 20 COMPRESSE RIVESTITE 1 MG A 71:37 31.500 
028752020 —RISPERDAL 20 COMPRESSE RIVESTITE 2 MG A_ 7137 63.100 
028752032 —RISPERDAL 20 COMPRESSE RIVESTITE 3 MG A 71:37 94.700 
028752044 —RISPERDAL 20 COMPRESSE RIVESTITE 4 MG A 71-37 12620 
028752057 —RISPERDAL 60 COMPRESSE RIVESTITE 1 MG A 71-37 94.700 
028752069 —RISPERDAL 60 COMPRESSE 2 MG A 71:37 189.300 
028752071 —RISPERDAL 60 COMPRESSE 3 MG A 71-37 284.000 
028752083 —RISPERDAL 60 COMPRESSE RIVESTITE 4 MG A 71-37. 378.700 
018075010 —RITMOCOR 30 COMPRESSE LACCATE 275 MG A 9.800 
021894035 —RITMODAN 40 CAPSULE 100 MG A 8.800 
027218015 =—RITMODAN RETARD 20 COMPRESSE 250 MG A 12.000 
029156015 —RITRO 8 COMPRESSE 375 MG A 23.000 
023159039 —RIVOTRIL GOCCE 10 ML OS 0,25% A 54 3.500 
026359038 —ROACCUTAN "10" 30 CAPSULE MOLLI 10 MG A_21 39.200 
026359048 =—ROACCUTAN "20* 30 CAPSULE MOLLI 20 MG A_21 78.500 


da 


13-10-1997 


024280012 
0124280024 
025202019 
025202033 
025202058 
025839010 
025839022 
025839059 
027501016 
027501028 
023555016 
023555028 
023555030 
026922017 
028922031 
012322020 
026076012 
026076024 
025496074 
025062035 
026774012 
026774024 
023733013 
027392024 
028727014 
026727038 
029528015 
029528027 
024862017 
024862029 
024862031 
027443011 
027443023 
027443035 
026605016 
026863011 
026863023 
012048031 
028378026 
028898017 
027892049 
027892102 
027580012 
027580024 
028586016 
028586028 
027357072 
027357098 
027357110 
028532012 
028532024 
027681014 
027681026 


ROCALTROL 
ROCALTROL 
ROCEFIN 
ROCEFIN 
ROCEFIN 
ROFERON A 
ROFERON A 
ROFERON A 
ROKITAL 
ROKITAL 
ROSOL GAMMA 
ROSOL GAMMA 
ROSOL GAMMA 
ROSSITROL 
ROSSITROL 
ROVAMICINA 
ROXENE 
ROXENE 
ROXENIL 
ROXIDEN 
ROXIT 

ROXIT 
RUBEUMAN BERNA 
RULICALCIN 
RULID 

RULID 
RYTMOBETA 
RYTMOBETA 
RYTMONORM 
RYTMONORM 
RYTMONORM 


‘ SABRIL 


SABRIL 
SABRIL 
SAGAMICINA 
SAIZEN 
SAIZEN 
SALAZOPYRIN EN 
SALBUFAX 
SALBUJET 
SALMETEDUR 
SALMETEDUR 
SALMOCALCIN 
SALMOCALCIN 
SALMOFAR 
SALMOFAR 
SALOFALK 
SALOFALK 
SALOFALK 
SALUBEHR 
SALUBEHR 
SALVITUSS 
SALVITUSS 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


30 CAPSULE MOLLI 0,25 MCG 

30 CAPSULE MOLLI 0,50 MCG 

"0,25 IM 1 FLAC. 250 MG + 1 FIALA 2 ML 
"0,5" IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 2 ML 
"1" IM 1 FLAC.4 G # 1 FIALA 3,5 ML 

1 FLAC. 3.000.000 U.I. ML 

1 FLAC. 9.000.000 LI. 1 ML 

1 FLAC. 8.000.000 LI. 

12 COMPRESSE 400 MG 


1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 48 G 10% 


1 FIALA 2 ML 160 MG/ML 

1 FIALA 5 ML 160 MG/ML 

1 FIALA 10 ML 160 MG/ML 

12 COMPRESSE 150 MG 

BB 12 COMPRESSE DELITESCENTI 50 MG 
12 COMPRESSE 3.000.000 Ul 

30 CAPSULE 10 MG: 

30 CAPSULE 20 MG 

30 CAPSULE 20 MG 

30 CAPSULE 20 MG 

28 COMPRESSE 75 MG 

14 COMPRESSE 150 MG 

4 FLAC. 30.000 Ul 5 ML 

5 FIALE 100 UL. 

12 COMPRESSE 150 MG 

BB 12 COMPRESSE DELITESCENTI 50 MG 
20 COMPRESSE 80 MG 

50 COMPRESSE 80 MG 

30 COMPRESSE 150 MG 

30 COMPRESSE 300 MG 

IV 5 FIALE 20 ML 70 MG 

50 COMPRESSE 500 MG 

50 BUSTINE 500 MG 

24 BUSTINE 1 G 

COLLIRIO 0,3% 5 ML 

1 FLAC. LIOF. 4 UI. + 1 FIALA 1 ML 
3 FLAC.LIOF.4 Ul + 3 F.SOLV.1 ML 
100 COMPRESSE GASTROPROTETTE 500 MG 
AUTOHALER 400 DOSI 100 MCG/DOSE 
AEROSOL DOSATO 200 INALAZIONI 100 MCG 
"DISK" 7 ROTADISKS 4 DOSI/DISK 
AEROSOL 60 EROGAZIONI 25 MCG 

5 FIALE 50 Ul. 1 ML 

S FIALE 100 LUI. 1 ML 

5 FIALE 50 Ul. 

5 FIALE 100 UL. 

50 COMPRESSE 500 MG 

10 SUPPOSTE 500 MG 

7 CLISMI 4 G 60 ML 

14 CPR. 2,5 + 125 MG 

14 CPR. 5 + 25 MG 

1 FLAC. SCIROPPO 200 ML 0,6% 
GOCCE 30 Mi 6% 
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66 
66 
66 
66 
48 
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41 


67 
67 
87 


39 
39 


41 
41 
41 
41 


31 
31 


17.800 
28.000 
8.800 
14,300 
28.800 
51.000 
152.900 
101.900 
24.100 
34.400 
21.800 
93.900 
107.900 
27.700 
12.100 
20.700 
8.500 
16.900 
46.900 
16.900 
34.600 
34.600 
53.900 
29.900 
27.700 
12.100 
6.100 
15,300 
15.200 
25.300 
9.100 
59.500 
59.500 
57.100 
10.000 
98.200 
294,500 
24.100 
36.500 
7.800 
37.200 
37.100 
15.000 
29.900 
15.000 
29.900 
44.100 
14.000 
77.800 
9.500 
16.900 
13.400 
20.100 
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027284052 
027284064 
027284076 
027284088 
029371010 
029371022 
025308010 
025306022 


022437014 
027083017 
027083029 
027083031 
027083043 
027683034 
027683046 
024997025 
024155057 
024499081 
024824013 
027297011 


028167017. 
028167029 
024127019 
026052011 
026059016 
023911035 
023300054 
023300068 


SAMILSTIN 
SAMILSTIN 
SAMILSTIN 
SAMILSTIN 
SANAPRAY 
SANAPRAV 
SANDIMMUN 
SANDIMMUN 
SANDIMMUN 
SANDIMMUN 
SANDIMMUN 


-SANDIMMUN NEORAL 


SANDIMMUN NEORAL 
SANDIMMUN NEORAL 
SANDIMMUN NEORAL 
SANDOMIGRAN 
SANDOSTATINA 
SANDOSTATINA 
SANDOSTATINA 
SANDOSTATINA 
SANIFOLIN 
SANIFOLIN 
SEBERCIM 
SECTRAL 
SECURPRES 
SEGLOR 
SELECTIN 
SELES BETA 
SELOKEN 
SELOKEN 
SELOZIDE 
SEMPREX 
SEPTOMANDOLO 
SERENASE 
SERENASE 
SERENASE 
SEREPRILE 
SEREPRILE 
SEREVENT 
SEREVENT 
SEROBIF 
SEROBIF 
SEROBIF 
SEROFENE 
SETRILAN 
SICAL 

SICAL 

SICEF 
SIFICROM 
SIFIVIRAL 
SIMOXIL 
SIMPLAMOX 
SIMPLAMOX 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


S FIALE 1 ML (MG 0,0S/ML) SC IV 

5 FIALE 1 ML (MG 0,1/ML) SC IV 

3 FIALE 1 ML (MG O,5/ML) SC IV 

1 FLAC. MULTIDOSE 5 ML {MG 0,2/ML) 
"10" 20 COMPRESSE 10 MG 

"20° 10 COMPRESSE 20 MG 


1 FLAC. 50 ML SOLUZIONE OS 100 MG/ML 


EV 10 FIALE. 5 ML 50 MG/ML 

50 CAPSULE SOFT 25 MG 

50 CAPSULE SOFT 50 MG 

30 CAPSULE SOFT 100 MG 

50 CAPSULE SOFT 25 MG 

50 CAPSULE SOFT 50 MG 

30 CAPSULE SOFT 100 MG 

1 FLAC. SOLUZIONE OS 50 ML 100 MG/ML 
20 CONFETTI 0550 MG 

$ FIALE 1 ML 0,05 MGIML SC IV 


. 8 FIALE 1 ML 0,1 MGIML SC IV 


3 FIALE 1 ML 0,5 MG/ML SC IV 

1 FLAC. MULTIDOSE 1 MG 5 ML 
10 FIALE LIOF. 15 MG + 10 FIALE IM 
1 FLAC. 50 MG IM IV 

14 COMPRESSE 400 MG 

30 COMPRESSE 400 MG 

48 COMPRESSE 80 MG 

30 CAPSULE 5 MG 

10 COMPRESSE 20 MG 

50 COMPRESSE 100 MG 

50 COMPRESSE 100 MG 
“RETARD® 28 COMPRESSE 200 MG 
30 COMPRESSE 

42 CAPSULE 8 MG 

IM 1 FLAC. 1.000 MG + 1 FIALA 4 ML 
IM IV 5 FIALE 2 ML 2 MG 

INIETT 5 FIALE 5 MG/2 ML 

20 COMPRESBE 5 MG 

20 COMPRESSE 100 MG 

IM IV 10 FIALE 2ML 100 MG 
"DISK" 7 ROTADISKS 4 DOSI/DISK 
AEROSOL 60 EROGAZIONI 25 MCG 
3 FL. LIOF. 1.000.000 Ul. 

1 FL. LIOF. 3.000.000 LI. 

3 FLACONI LIOF. 3.000.000 ULI. 

30 COMPRESSE 50 MG 

14 COMPRESSE 6 MG 

INIETT.S FIALE 50 UI 

INIETT.5 FIALE 100 Ul 

1 FLAC. 1.000 MG + 1 FIALA 4 ML 
COLLIRIO 10 ML 4% 

POMATA OFTALMICA 3% 5 G 

12 CAPSULE 500 MG 

IV 1 FLAC. 1G + 1 FIALA 4 ML 

IM IV 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 2,5 ML 


— 54 


Serie generale - n. 239 


P>PEPEPrIPPLEPdPPPPPPEUHDHOIOOIPUPPLPEPUNPPDPDPELPEILHOILPPLPLPPLDPPLELPDdI 


858% 


—- —- 
- — 


BERE 


41 
41 


13-10-1997 


023300078 
026396046 
023145016 
027962012 
027962024 
033266014/M 
023505023 
028393028 
027249022 
023053150 
011782012 
011782024 
027209028 
027208026 
031966017/M 
025561010 
027570011 
026226047 
019499019 
019499021 
019499060 
018499072 
016026015 
023202070 
015431024 
015431048 
009860014 
024264018 
029517012 
023245020 
026375030 
029108038 
028580037 
025222011 
025222023 
025222035 
022447015 
029330026 
029330038 
023749017 
019913019 
‘019913021 
018913033 
027808017 
027472036 
027472048 
025859012 
025859024 
025859036 
014284018 
014284020 
027455031 
027455043 


SIMPLAMOX 
SINARTROL 
SINEMET 
SINEMET CR 
SINEMET CR 
SINERTEC 
SINKETOL 
SINTOCEF 
SINTOLATT EPS 
SINTOPEN 
SINTROM 
SINTROM 
SINVACOR 
SIVASTIN 
SKELID 
SOFARGEN 
SOFIAN 
SOLART 
SOLDESAM 
SOLDESAM 
SOLDESAM 
SOLDESAM 
SOLPRENE 
SOLU MEDROL 
SOLUDACORTIN 
SOLUDACORTIN 
SOLUZIONE DARROW 
SORMODREN 
SOTAHEXAL 
SOTALEX 
SOYACAL 
SPALGIN 
SPASMODIL 
SPECTRUM 
SPECTRUM. 
SPECTRUM 
SPIRIDAZIDE 
SPIROCORT 
SPIROCORT 
SPIROFUR 
SPIROLANG 
SPIROLANG 
SPIROLANG 
SPORANOX 
STALCIN 
STALCIN 
STARCEF 
STARCEF 
STARCEF 
STEMETIL 
STEMETIL 
STEOCIN 
STEOGIN 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


12 COMPRESSE 750-MG 
20 COMPRESSE 30 MG 
50 COMPRESSE 


30 COMPRESSE A RILASCIO CONTROLLATO 
"25/100" 50 COMPRESSE A RILASCIO CONTROLLATO 


14 COMPRESSE 

30 CAPSULE 100 MG" 

IM 1 FLAC. 1.000 MG + 1 FIALA 2,5 ML 
20 BUSTINE 10 G 


1 FLAC. SCIROPPO ESTEMP. 60 ML 250 MG 5% 


20 COMPRESSE 4 MG 

20 COMPRESSE 1 MG 

10 COMPRESSE 20 MG 

10 COMPRESSE 20 MG 

28 COMPRESSE 

CREMA G 30 1% 

12 COMPRESSE 50 MG 

"FORTE" 30 CAPSULE 60 MG 

IM IV 3 FIALE 1 ML 4 MG 

"FORTE" 1 FIALA 2 ML 8 MG 
POMATA DERMATOLOGICA 30 G 0,2% 
GOCCE OS 10 ML 0,2% 

COLURIO 5 ML 

1 FLAC. 2 G + 1 FLAC. 32 ML IM IV 
IV 3 FIALE 10 MG + 3 F.SOLV. 

IV 3 FIALE 25 MG + 3 FIALE 

14 FLAC. IM IV 500 ML 

50 COMPRESSE 4 MG 
40.COMPRESSE 80 MG 

40 COMPRESSE 80 MG 

IV 1 FLAC.EMULSIONE 500 ML 10% 
6 FIALE 10 MG 

8 FIALE 1 ML EV IM 

IM 1 FLAC. 250 MG + 1 FIALA 1 ML 
IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 1,5 ML 
IM 1 FLAC, 1 G+ 1 FILA3 ML 

20 CAPSULE 


STURBOHALER 200" POLVERE INALAT. 200 MCG/DOSE 100 DOSI 
FTURBOHALER 400" POLVERE INALAT. 400 MCGIDOSE 50 DOSI 


"50" 10 CAPSULE 50 MG 

16 CAPSULE 25 MG 

10 CAPSULE 50 MG 

10 CAPSULE 100 MG 

8 CAPSULE 100 MG 

6 FIALE LIOF 50 UI + 6 FIALE 

5 FIALE LIOF 100 U! + 5 FIALE 

IM 1 FLAC. 250 MG + 1 FIALA 1 ML 
IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 1,5 ML 
IM 1 FLAG. 1 G + 1 FIA 3 ML 

20 COMPRESSE 5 MG 

5 SUPPOSTE 10 MG 

6 FIALE LIOFILIZZATO 50 Ul + 6 FIALE 
5 FIALE LIOFILIZZATO 100 UI + 5 FIALE 
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9.100 
19.100 
22.400 
23.300 
19.400 
23.700 
12.400 
24.300 
17.900 

3.200 

3.500 

3.900 
28.100 
28.100 

263.800 

7.100 
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025929023 —STERODELTA CREMA 30 G 0,05% B 7.100 
002992018 = STREPTOMICINA SOLFATO SQUIBB 1 FLACONE 1.000.000 UI A 4.800 
031811019 —SUCRAGER 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 200 ML 20% A 12.300 
031811021 —SUCRAGER 30 BUSTINE SOSPENSIONE OS 5 ML/1G A 9.200 
031838016 —SUCRAL *1" 30 BUSTINE GRANULATO PER USO ORALE 1 G A 9.300 
031838028 —SUCRAL “2° 30 BUSTINE GRANULATO PER USO ORALE 2 G A 18.600 
031838030 —SUCRAL SOSPENSIONE OS FLACONE 200 ML 20% A 12.400 
025822014 —SUCRALFIN 30 BUSTINE GRANULATO 1 G A 9.300 
025822028 —SUCRALFIN 40 COMPRESSE 1 G A 14.000 
025822040 —SUCRALFIN 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 200 ML 20% A 12.400 
025822053 —SUCRALFIN 30 BUSTINE GRANULATO 2 G A 18.600 
025724030 —SUCRAMAL GRANULATO 30 BUSTINE 1 G A 9.300 
025724042 ——SUCRAMAL 40 COMPRESSE MASTICABILI 1 G A 14.000 
025852013 —SUCRATE 30 COMPRESSE 1G A 10.500 
025652037 —SUCRATE OS 30 BUSTINE 16 A. 9.300 
025652049 —SUCRATE GEL OS 30 BUSTINE 5ML 1 G A 9.300 
025762078 —SUGAST 30 BUSTINE OS 16 A 9.300 
025782081 —SUGAST 50 COMPRESSE 500 MG A 8.400 
025762093 —SUGAST 40 COMPRESSE MASTICABILI 1 G A 12.800 
025762105 —SUGAST 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 200 ML 20% . A 8.300 
025762117 —SUGAST 30 BUSTINE GRANULATO 2 G A 18,600 
022652010 —. SUGUAN 40 COMPRESSE 25 + 2,5 MG A 5.300 
027174010 =SUGUANM 40 COMPRESSE RIVESTITE 400 + 2.5MG A 8.600 
027547013 —SULAMID 12 COMPRESSE 50 MG B 24.600 
029125010 —SULIDE 30 COMPRESSE 100 MG A 66 15.000 
029125022 = SULIDE 30 BUSTINE 100 MG A 15.700 
027164110 —SULTON 10 FIALE LIOF + 10 FIALE SOLV A 11 19.700 
027987054 —SUMIGRENE 4 COMPRESSE 100 MG B 95.300 
027987066 —SUMIGRENE 2 SIRINGHE PRONTE C/AUTOINIETT.PENKIT 6 MG B 115.000 
024339020 —SUPERO IM 1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA 4 ML A 8.800 
0271270368 =—SUPRAX 5 COMPRESSE 400 MG A 28.500 
027127051 —SUPRAX 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 2% 100 ML A 35.300 
025540016 —SUPREFACT SC 1 FLAC. 5,5 ML 1MG A 45.800 
025540028 —SUPREFACT *NASALE* 1 FLAC. 10 MG/DOSE 100 EROGAZIONI + EROGATORE — A 75.300 
025540030 —SUPREFACT *DEPOT" 1 SIRINGA MONOUSO A 820.700 
025996083 —SURALGAN 30 COMPRESSE 300 MG A 88 15.400 
025996087 —SURALGAN 30 BUSTINE 300 MG A 66 15.400 
025195025 =—SURGAMYL 30 COMPRESSE 300 MG A 88 15.400 
025185052 =—SURGAMYL 30 BUSTINE GRANULATO 300 MG A 66 15.400 
031900018 = SURIL "1° 30 BUSTINE GRANULATO 1 G A 9.300 
031900020 —SURIL "2° 30 BUSTINE GRANULATO 2 G A 18.600 
020118018 =—SURMONTIL 50 COMPRESSE 25 MG A 6.909 
020118028 =—SURMONTIL 20 COMPRESSE 100 MG A 8.600 
020118030 =—SURMONTIL GOCCE OS 20 ML 4% A 4,900 
024792018 —SURVECTOR ‘100’ 20 COMPRESSE 100 MG A 11.400 
020780019 —SYNACTHEN IM IV 1 FIALA 0,25 MG B 49 4.900 
025082088 —SYNALGO "500° 30 COMPRESSE 680 MG A 68 16.700 
024722047 —SYNFLEX "FORTE " 30 COMPRESSE RIVESTITE 550 MG A 68 16.900 
024722088 —SYNFLEX "FORTE" 30 BUSTINE GRANULATO 550 MG A 68 19.100 
024721021 =—SYNTARIS SPRAY NASALE 24 ML 0,025% 200 DOSI B 10.900 
024721033 =—SYNTARIS “BRONCHIALE* 1 BOMBOLETTA AEROSOL 10 ML A 33.500 
026667028 —SYSCOR 24 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG A 23.800 
028848018 —SYSTEN $ SISTEMI TRANSDERMICI 50 MCG/DIE A 15.000 


507 
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023572023 —TAGAMET "200° IM 12 FIALE 2 ML 200 MG A 4 12.900 
023572062 —TAGAMET ‘400° 50 COMPRESSE 400 MG A 48 39.000 
023572124 —TAGAMET *800" 30 COMPRESSE 800 MG A 48 46.900 
023572138 —TAGAMET "800" 30 BUSTINE 800 MG A 48 48.200 
023572148 —TAGAMET "400" 50 BUSTINE 400 MG A 48 40.200 
030822011 —TALOXA 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 230 ML 600 MG/S ML A 231.000 
030822023 =—TALOXA 40 COMPRESSE 400 MG A 129.000 
030822035 =—TALOXA 40 COMPRESSE 600 MG A 193.600 
021410030 —TALWIN IM IV SC 5 FIALE 1 ML 30 MG A 6.200 
022584037 —TALWINTAB 10 COMPRESSE 50 MG À 9.100 
023604109 —TAMETIN 50 CONFETTI 400 MG A 48 39.000 
025844048 —TAMYL 8 CAPSULE 500 MG A 18.200 
025844061 —TAMYL 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 100 ML 5% A 19,900 
005472016 =—TAPAZOLE 100 COMPRESSE 5 MG CI (1) 
028083016 —TARAZ 1 FIALA 3 MG/3 ML IV A_5S7 73.700 
028063028 —TARAZ 10 COMPRESSE 1 MG A_S 234.100 
028063030 —TARAZ IM 1 SIRINGA PRERIEMPITA 3 MG/H ML A_57 73.700 
028063042 —TARAZ IM 3 SIRINGHE PRERIEMPITE 3 MG/1 ML AS 221.200 
028063055 —TARAZ 1 SIRIN. PRERIEMPITA EV. 3 MG/5 ML A_ST 73.700 
028063087 —TARAZ 1 FLACONCINO E.V. 1 MG/1 ML A_ST 24.600 
028063079 —TARAZ "2° 1 COMPRESSA 2 MG A_S7 46.900 
028063061 —TARAZ "2" 5 COMPRESSE 2 MG A_ST 234.100 
028063053 —TARAZ 1 FLACONE SOLUZIONE OS 30 ML 0,2 MG/ML A 57 140.500 
025089018 —TARGET 14 COMPRESSE 100 + 25 MG A 9.100 
025089020 —TARGET 21 COMPRESSE 100 + 25 MG A 13.600 
025089032 —TARGET 28 COMPRESSE 100 + 25 MG A 18.200 
026458012 —TARGOSID 1 FLAG. 200 MG + 1 FIALA 3 ML A_56 70.100 
024263016 = TAULIZ 20 COMPRESSE 8 MG A 8.600 
024263028 —TAULIZ "3" 20 COMPRESSE 3 MG A 4.200 
028512010 = TAZOBAC 1 FLAC. LIOF 4 + 0,125 G + 1 FLAC A 55 13.100 
028512022 = TAZOBAC 1 FLAC. LIOF 2 + 0,250 G + 1 FLAC A_55 28.200 
028249011 —TAZOCIN 1 FLAC. LIOF 1 + 0,125 G + 1 FLAC A 55 13.100 
028249023 —TAZOCIN 1 FLAC. LIOF 2 + 0,250 G + 1 FLAC A 55 26.200 
024455014 ——TEBLOC 30 CAPSULE 2 MG B 7.900 
028058105 —TEBRAXIN 6 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG A 40.300 
002021018 —TEFAMIN IM IV 10 FIALE 1,5 ML 240 MG A 7.100 
002021032 —TEFAMIN IV 5 FIALE 10 ML 240 MG A 3.500 
002021044 —TEFAMIN 30 CONFETTI 200 MG A 6.100 
002021069 —TEFAMIN ELISIR 1 FLAC. 200 ML 1,58% A 5.500 
020602013 —TEGRETOL 50 COMPRESSE 200 MG A 9.700 
020602025 =—TEGRETOL 30 COMPRESSE 400 MG A 11.000 
020802037 —TEGRETOL 1 FLAC. SCIROPPO 250 ML 2%BS À 9.000 
020602049 —TEGRETOL "CR" 30 COMPRESSE 200 MG A 7.100 
020802052 —TEGRETOL "CR* 30 COMPRESSE 400 MG A 11.700 
023682103 —TEMETEX LOZIONE 30 ML 0,1% B 7.500 
023882115 —TEMETEX "FORTE" POMATA 20 G 0,3% B 10.500 
023882139 —TEMETEX "FORTE" UNGUENTO 20 G 0,3% B 10.500 
025215017 TEMGESIC 5 FIALE 1ML 0,3MG IM IV A 11.700 
025215029 = TEMGESIC 10 COMPRESSE 0,2 A 7.700 
024149939 = TEMIC 50 COMPRESSE 400 MG A 48 39,000 
024149054 = TEMIC 30 COMPRESSE B00 MG A 48 46.900 
026639043 =—TENACID IM 1FLAC. 500 + 500 MG + 1 FIALA 2 ML A 56 41.600 
021164025 —TENITRAN 50 COMPRESSE 10 MG A 7.800 
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024929010 
024737025 
024737037 
024016014 
024016026 
028211023 
027662028 
027662042 
029177021 
029177084 
027824022 
029004013 
029198013 
029198025 
028651014 
028651026 
009748025 
003559010 
003559046 
003559059 
022601088 
022601090 
022185010 
022195022 
022195034 
022195048 
022488011 
022488023 
022488035 
022488047 
022488050 
011077017 
011077029 
017638040 
021178013 
021178025 
021178037 
021178049 
026481020 
026461032 
025287018 
025267028 
025730019 
025730021 
025730033 
022825018 
013401068 
028244010 
028613014 
028613026 
027676016 
027676028 
028615019 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Prodotto 


TENOLONE 
TENORETIC 
TENORETIC 
TENORMIN 
TENORMIN 
TENSADIUR 
TENSANIL 
TENSANIL 
TENSICOR 
TENSICOR 
TENSOGARD 
TENSOZIDE 
TEONIM 

TEONIM 
TERAPROST 
TERAPROST 
TESTO ENANT 
TESTOVIS 
TESTOVIS 
TESTOVIS 
TETABULIN 
TETABULIN 
TETAGAMMA 
TETAGAMMA 
TETAGAMMA 
TETAGAMMA 
TETANUS GAMMA 
TETANUS GAMMA 
TETANUS GAMMA 
TETANUS GAMMA 
TETANUS GAMMA 
TETRABIOPTAL 
TETRABIOPTAL 
TETRACICLINA RECORDATI 
TETUMAN BERNA 
TETUMAN BERNA 
TETUMAN BERNA 
TETUMAN BERNA 
THEO 24 

THEO 24 

THEO DUR 

THEO DUR 
THEOLAIR 
THEOLAIR 
THEOLAIR 
THIOGUANINE 

TI TRE 

TIAKEM 
TIAPROFEN 
TIAPROFEN 
TIAPROREX 
TIAPROREX 
TIAZEN 


30 COMPRESSE 125 MG 
28 COMPRESSE 100 + 25 MG 


*MITÈ 28.COMPRESSE 50 + 12,5 MG 


14 COMPRESSE 100 MG 
IV 410 FIALE 10 ML 5 MG 
14 COMPRESSE 10 + 12,5 MG 


14 COMPRESSE BISECABILI 10 MG 


28 COMPRESSE BISECABILI 5 MG 
"10" 50 CAPSULE 10 MG 


20" RETARD 50 COMPRESSE RIVESTITE 20 MG 


14 COMPRESSE 20 MG 

14 COMPRESSE 20 + 12,5 MG 
30 BUSTINE 100 MG 

30 COMPRESSE 100 MG 

10 COMPRESSE DIVISIBILI 2 MG 
14 COMPRESSE DIVISIBILI 5 MG 
IM 1 FIALA 2 ML 250 MG 

20 COMPRESSE 10 MG 

IM 2 FIALE 2 ML 50 MG 

IM 2 FIALE 2 ML 100 MG 

1 SIRINGA 250 UI 

1 SIRINGA 500 Ul/2 ML IM 

1 FLAC. 250 U 2 ML IM 

1 SIRINGA 2 ML 250 UI IM 

1 FLAC. 2 ML S0O0U IM 

IM 1 SIRINGA 500 UI 2 ML 

IM 4 FLAC. 250 UI + FIALA 2 ML 
IM 1 FLAC. 250 UI 2 ML 

IM 1 FLAC. 500 UI 2 ML 

1 SIRINGA 250 Ul 2 ML IM 


‘1 SIRINGA 500 Ul 2 ML IM 


POMATA OFTALMICA 5 G 1% 
COLLIRIO 5 ML 5 MG 1% 

8 CAPSULE 250 MG 

1 FLAC. 500 U.I.2 ML IM 

1 FLAC. 250 U..2 ML IM 

1 FIALA SIRINGA 250 U.1.2 ML }M 
1 FIALA SIRINGA 500 U.l.2 ML IM 
"RETARD" 30 CAPSULE 200 MG 
*RETARD' 30 CAPSULE 300 MG 
30 COMPRESSE 300 MG 

"200" 30 COMPRESSE 200 MG 
"SR 250" 30 COMPRESSE 250 MG 
"SR 350" 30 COMPRESSE 350 MG 
"24" 30 CAPSULE 300 MG 

25 COMPRESSE 40 MG 

50 COMPRESSE 20 MCG 

14 CAPSULE RITARDO 300 MG 
30 COMPRESSE 300 MG 

30 BUSTINE 300 MG 

30 BUSTINE 300 MG 

30 COMPRESSE 300 MG 

50 COMPRESSE 60 MG 
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024403014 —TIBERAL 3 COMPRESSE 500 MG A 6.000 
024716021 —TICLODONE 30 CONF. 250 MG B_ 9 25.900 
029291010 TICLOPIDINA BIOSELECTA 30 COMPRESSE 250 MG 89 25.900 
029296011 —TICLOPIDINA DOROM 30 COMPRESSE 250 MG B_ 9 25.900 
028965010 —TICLOPROGE 30 COMPRESSE 250 MG 8 9 25.900 
025887047 —TIENAM IM 4 FLAC. 500 + 500 MG + 1 FIALA 2 ML A_56 41.600 
025191014 —TIGASON 50 CAPSULE 10 MG A 50.900 
025191028 —TIGASON 30 CAPSULE 25 MG A 76.400 
024453021 TIKLID 30 COMPRESSE 250 MG B_ 9 25.900 
026632024 —TILADE "AEROSOL" 2 MG/IEROGAZIONE 112 DOSI A 41.900 
026632036 —TILADE 36 FIALE 2 ML 10 MG SOLUZIONE AEROSOL A 40.600 
028206011 TILARIN 1 FLAC. SPRAY NASALE 1% 30 ML B 25.300 
028098010 TILAVIST 1 FLAC. GOCCE OCULARI 2% 5 ML B 15.000 
026758021 TILCOTIL 30 COMPRESSE LACCATE 20 MG A 66 30.900 
026756033 —TILCOTIL 30 BUSTINE 20 MG A 66 30.900 
026758072 —TILCOTIL IM IV 6 FIALE LIOFILIZZATE 20 MG + 6 FIALE A 11.100 
025278019 = TILDIEM 50 COMPRESSE 60 MG A 18.200 
025278058 = TILDIEM "RETARD" 24 COMPRESSE 120 MG A 17.200 
025278060 —TILDIEM "RETARD* 14 CAPSULE 300 MG A 24.000 
025572013 TILENE 30 CAPSULE 100 MG A_14 7.700 
027020027 — TILEXIM 12 COMPRESSE 250 MG A 29.600 
027020039 —TILEXIM 6 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG A 29.600 
027020041 TILEXIM 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 100 ML 2,5 MGIML_ A 24,600 
027939038 —TIMECEF IM 1 FLAC. 1 G+ 1 FILA 4 ML A_55 26.800 
027418013 = TIMENTIN IM 1 FLAC. 1,2 G + 1 FIALA2 ML A_55 14.600 
032004018 —TIMOLOLO ALCON COLLIRIO 5 ML 0,25% A 6.200 
032004020 —TIMOLOLO ALCON COLLIRIO 5 ML 0,50% A 7.900 
024278032 —TIMOPTOL SOLUZIONE OFTALMICA 0,50% 3 ML A 5.100 
024278044 —TIMOPTOL SOLUZIONE OFTALMICA 0,5% 5 ML A 8.500 
025293010 —TINSET 30 COMPRESSE 30 MG B 12.800 
025293034 —TINSET 1 FLAG. SOSPENSIONE OS 30 ML 2,5% B 10,400 
007610013 —TIRACRIN 30 CONFETTI 50 MG A 4,700 
027457011 = TOBRADEX COLLIRIO 5 ML B 7.600 
027457023 —TOBRADEX POMATA OFTALMICA 3,5 G B 4.500 
025860025 =TOBRAL COLLIRIO 5 ML . A 6.100 
025860040 = TOBRAL POMATA OFTALMICA 3,5 G 0,3% A 3.800 
026305033 —TOCOLYSAN 30 COMPRESSE 0,5 MG A 7.900 
026305058 —TOCOLYSAN ÎV 1 FIALA 10 ML/0,025 MG A 5.800 
014969012 —TOFRANIL 50 CONFETTI 25 MG A 5.000 
014969024 —TOFRANIL 60 CONFETTI 10 MG A 4.100 
025330022 —TOMABEF IM 1 FLAC. 1 G +1 FIALA3 ML A_55 12.800 
029261017 —TOP CALCIUM 30 COMPRESSE EFFERV. 1.000 MG A 17.800 
028564021 —TOP-NITRO "5" 15 CEROTTI TRANSDERMICI 5MG A 18.100 
028564033 —TOP-NITRO *7,5" 15 CEROTTI TRANSDERMICI 7,5MG A 19.800 
028564045 —TOP-NITRO "10" 15 CEROTTI TRANSDERMICI 10MG A 19.800 
028564058 =—TOP-NITRO "15" 10 CEROTTI TRANSDERMICI A 14.400 
022556068 —TOPSYN LOZIONE 30 ML 0,05% B 5.700 
027253020 TORA DOL IM IV 3 FIALE 30 MG A 12.200 
022810055 —TOTACEF IV 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 10 ML A 8.000 
022840129 —TOTACEF IM 1 FLAC.1 G+ 1 FIALA 4 ML A 8.000 
024741023 —TRACTUR 20 CAPSULE 400 MG A 17.000 
023578014 —TRANDATE 30 COMPRESSE RICOPERTE 100 MG A 5.700 
023578038 —TRANDATE 30 COMPRESSE RICOPERTE 200 MG A 11.500 
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022019018 —TRANEX 30 CAPSULE 250 MG A 7.300 
022019020 =—TRANEX 30 CAPSULE 500 MG A 14.600 
022019032 =—TRANEX OS IV IM 6 FIALE 5 ML 500 MG A 41.400 
020445021 —TRANQUIRIT GOCCE OS 20 ML 0,5% AO 2.200 
023376015 —TRASITENSIN *RETARD' 30 CONFETTI A 23.700 
014136028 =—TREMARIL 20 COMPRESSE 5 MG A 3.400 
027814019 —TRIASPORIN 8 CAPSULE 100 MG A 42.400 
027161049 —TRIATEC 28 COMPRESSE 1,25 MG A 19.000 
027161052 = TRIATEC 28 COMPRESSE 2,5 MG A 17.600 
027161064 —TRIATEC 14 COMPRESSE 5 MG A 17.800 
028531010 —TRIATEC HCT "2,5* 14 COMPRESSE 2,5 MG + 12,5 MG A 9.500 
028531022 =—TRIATEC HCT "5° 14 COMPRESSE 5 MG + 25 MG A 18.900 
025384013 = TRICEF 8 CAPSULE 500 MG A 16.200 
025384037 —TRICEF 20 BUSTINE 250 MG A 19.900 
023406010 —TRICLOSE 20 CAPSULE 200 MG A 7.000 
025098029 TRIGGER 20 COMPRESSE 150 MG A 32.000 
025098031 —TRIGGER IV 10 FIALE 50 MG 5 ML A_48 15.300 
025098043 —TRIGGER 10 COMPRESSE 300 MG A 32.000 
024870014 —TRIGYNON 21 CONFETTI B 4.800 
027418019 —TRINERPINE POMATA OFTALMICA 1% 2,5 G A 10.000 
027418021 —TRIHERPINE COLLIRIO 1% 5 ML A 14.300 
024002014 —TRILAFON ENANTATO 4 FIALA 100 MG 1 ML A 15.400 
027359013 =—TRIMINULET 21 CONFETTI B 9.500 
024860025 —TRIMONASE 8 COMPRESSE 500 MG A 8.500 
029030044 —TRINIPLAS *5° 15 SISTEMI TRANSDERMICI 5 MG A 18.100 
029030057 —TRINIPLAS *10° 15 SISTEMI TRANSDERMICI 10 MG A 19.800 
029030069 =—TRINIPLAS ‘15° 15 SISTEMI TRANSDERMICI 15 MG A 21.600 
006035012 =—TRINITRINA 70 CONFETTI 0,3 MG A 5.200 
025526029 =—TRINOVUM 21 COMPRESSE B 4.100 
019803016 —TRIPTIZOL 25 COMPRESSE 25 MG A 2.200 
022323012 TRITTICO IM IV 3 FIALE 50 MG 5 ML A 4.400 
022323036 TRITTICO 30 COMPRESSE 50 MG A 9.500 
022323048 TRITTICO 30 COMPRESSE 100 MG A 18.900 
022323051 TRITTICO GOCCE ORALI 2,5 % 30 ML A 7.300 
022323063 TRITTICO 30 COMPRESSE DIVISIBILI 75 MG A 14.400 
022323075 TRITTICO 20 COMPRESSE DIVISIBILI 150 MG A 19.100 
025393012 —TRIXILAN 8 CAPSULE 500 MG A 18.200 
025393024 —TRIXILAN 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 100 ML 5% A 19.900 
024734016 TRIZINA 8 CAPSULE 500 MG A 16.200 
024734028 = TRIZINA 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 100 ML 5% A 19.900 
022735017 —TROBICIN IM 1 FLAC. 2 G + 1 FIALA 5 ML' A_26 11.600 
027948052 =—TROZOCINA BB 1 FLAC. POLVERE SOSPENSIONE 1500 MG 38 ML A 38.900 
027948064 —TROZOCINA 3 COMPRESSE 500 MG A 37.000 
023833015 =—TURBINAL AEROSOL NASALE 10 MG 200 INALAZIONI B 11.300 
025301084 —TURBOCALCIN 5 FIALE 1 ML A 4 29.900 
027039027 —TUROPTIN COLLIRIO 0,3% 5 ML A 8.600 
021458017 —UGUROL 20 COMPRESSE 250 MG A 4.900 
021458029 —UGUROL IM IV OS 5 FIALE 5ML 500MG A 9.500 
024443057 —ULCEDIN "400" 50 COMPRESSE CONFETTATE 400 MG A 4 39.000 
024443069 =—ULCEDIN "800" 30 COMPRESSE 800 MG A 48 48.900 
024443071 —ULCEDIN 50 BUSTINE POLVERE 400 MG A 48 40.200 
024443083 =—ULCEDÌN 30 BUSTINE POLVERE 800 MG A 48 48.200 
024104059 —ULCESTOP 50 COMPRESSE 400 MG A 4 29.000 
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025084017 —ULCEX 20 COMPRESSE 150 MG A 48 32.000 
025084031 —ULCEX 10 FIALE 50 MG IV A 48 15.300 
025084043 —ULCEX "300" 19 COMPRESSE 300 MG A 48 32.000 
025084068 = ULCEX SCIROPPO 200 ML (150 MG/10 ML } A 48 32.800 
025084070 —ULCEX “SOLUBILE" 20 CPR EFFERV 150 MG A 48 32.000 
025084094 —ULCEX “SOLUBILE" 10 CPR EFFERV 300 MG A 48 32.000 
025084106 —ULCEX SSOLUBILE" 20 CPR EFFERV 300 MG A 48 84.100 
025084118 = ULCEX “SOLUBILE® 20 BUST GRAN. EFFER 150 A 48 32.000 
024215079 —ULCODINA 90 COMPRESSE 400 MG A 48 39.000 
024215081 —ULCODINA 30 BUSTINE 800 MG A 48 48.200 
024496073 —ULCOMEDINA 50 COMPRESSE 400 MG A 48 39.000 
024496085 —ULCOMEDINA GRANULATO 50 BUSTINE 400 MG A 48 40.200 
024612057 —ULIS 50 CAPSULE 400 MG A 48 39.000 
024612069 —ULIS 50 BUSTINE 400 MG A 4 40.200 
024612071 ULIS 30 COMPRESSE 800 MG A 4 46.900 
024612083 —ULIS 30 BUSTINE 800 MG A 48 48.200 
022605036 —ULTRADERM POMATA 60 G 0,025% B 6.900 
020910028 —ULTRALAN POMATA 30 G 0,25 + 0,25 B 8.700 
020910067 —ULTRALAN CREMA 30 G 0,25 + 0,25 B 8.700 
020910105 —ULTRALAN UNGUENTO 30 G 0,25 + 0,25 B 8.700 
020910131 —ULTRALAN LOZIONE 30 ML 0,25 + 0,25 B 7.600 
022226017 —ULTRALAN "ORALE" 10 COMPRESSE 20 MG A 10.400 
027562014 —ULTRATARD HM 1 FLAC. 10 ML 40 UI/ML À 14.000 
021111012 = UMAN ALBUMIN 1 FLAC. 10 ML 20% A 15 14.600 
021111024 —UMAN ALBUMIN 1 FLAC. 50 ML 20% A 15 72.800 
021111063 —UMAN ALBUMIN 1 FLAC. 10 ML 25% A 15 18.200 
021111075 =—UMAN ALBUMIN 1 FLAC. 20 Mi 25% A 15 36.400 
024111087 = UMAN ALBUMIN 1 FLAC. 50 ML 25% A 15 91.000 
023782016 —UMAN BIG IM 4 FLAC. 3 ML A 486.000 
023782028 =—UMAN BIG IM 4 FLAC. 1 ML A 162.000 
023308152 =—UMAN CRY DI, IV 1 FLAC. LIOFILIZZATO 500 UI + 1FIALA 10 ML A_37 441.000 
023308164 —UMAN CRY DI. IV 1 FLAC. LIOFILIZZATO 250 UI + 1 FIALA 10 ML A 37 224.900 
023308176 —UMAN CRY DI. IV 1 FLAC. LIOFILIZZATO 100 Ul + 1 FIALA 5 ML A _ 37 92.200 
023308188 =—UMAN CRY DI. IV 1 FLAC. LIOFILIZZATO 1.000 Ul + 1 FIALA 10 ML A_37 873.100 
022733036 =—UNACIL 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 30ML 1% A 3.800 
026360014 —UNASYN IM 1 FLAC. 500 + 1.000 MG + 1 FIALA 3,2 ML A 10.000 
026360038 —UNASYN BB IM/V 1 FLAC. 250 + 500 MG + 1 FIALA 1,6 A 8.700 
032785014 UNICEF 1 FLAC 1.000 MG + 1 F. SOLV. 2,5 ML IM A_55 24,300 
029042049 —UNICID IM 1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA SOLV. A 55 12.200 
029042052. — UNIGID IM 1 FLAC.1000 MG + 1 FIALA SOLV. A 55 24.300 
027166040 —UNIPRIL 28 COMPRESSE 1,25 MG A 19,000 
027166053 = UNIPRIL 28 COMPRESSE 2,5 MG A 17.600 
027166065 =—UNIPRIL 14 COMPRESSE 5 MG A 17.600 
027944040 = UNIQUIN $ COMPRESSE 400 MG A 95.800 
028322018 =—UNITRIM 10 COMPRESSE 200 MG A 25.500 
028322028 =—UNITRIM 1 FLAC. SOSPENSIONE 1% 100 ML A 13.800 
028322030 —UNITRIM 10 BUSTINE BIPARTITE 200 MG A 25.800 
027152038 = UNIXIME 5 COMPRESSE 400 MG A 28,500 
027152040 = UNIXIME 1 FLAC. GRANULATO SOSP. ESTEMP. 100 ML 100 MG/S ML A 35.300 
028652016. —UNOPROST 10 COMPRESSE DIVISIBILI 2 MG B 8.300 
028652028 —UNOPROST 14 COMPRESSE DIVISIBILI 5 MG B 29.000 
019408018 =—URACTONE 10 COMPRESSE 100 MG A 6,300 
026562052 —URAPRENE 30 CAPSULE 30 MG A 14.000 
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026562078 
024001036 
024001051 
026893038 
026893040 
026893053 
026893065 
008478012 
008478024 
020270017 
022441036 
022441048 
029128016 
029128028 
026768016 
025947019 
025947021 
028284014 
028264026 
025312024 
025325010 
024482022 
025465016 
024970028 
023869011 
023869023 
025710017 
023630039 
023630041 
023630054 
023630066 
023630078 
024173039 
024173054 
024173066 
024444034 
024444059 
029038015 
029038027 
026328017 
026328029 
028368019 
028388021 
028368033 
026074029 
026074031 
026074043 
026073015 
026073027 
026073039 
029484019 
029484021 
028931018 


URAPRENE 
URBASON 
URBASON 
URDES 
URDES 
URDES 
URDES 


URECHOLINE CLOR. 
UREGCHOLINE CLOR. 


URFADYN 
URICEMIL 
URICEMIL 
URIDOZ 
URIDOZ 
UROC 
URODENE 
URODENE 
URODIE 
URODIE 
UROMITEXAN 
URONORM 
UROPIMID 
UROSAN 
UROSETIC 
UROTRACTIN 
UROTRACTIN 
UROXACIN 
URSACOL 
URSACOL 
URSACOL 
URSACOL 
URSACOL 
URSILON 
URSILON 
URSILON 
URSOBIL 
URSOBIL 
URSOBIL HT 
URSOBIL HT 
URSODAMOR 
URSODAMOR 
URSODIOL 
URSODIOL 
URSODIOL 
URSOFALK 
URSOFALK 
URSOFALK 
URSOFLOR 
URSOFLOR 
URSOFLOR 
URSOGARANT 
URSOGARANT 
URSOLAC 
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30 CAPSULE 60 MG 

"RETARD" 10 CONFETTI 8 MG 
"RETARD MITE* 10 CONFETTI 4 MG 
20 COMPRESSE 150 MG 

20 COMPRESSE 300 MG 

"CD" 20 COMPRESSE 450 MG 
"CD" 20 COMPRESSE 225 MG 

8 FLACONI INIETTABILI 1 ML 5 MG 
100 COMPRESSE 5 MG 

20 COMPRESSE 40 MG 

50 COMPRESSE 100 MG 

30 COMPRESSE 300 MG 

BB 2 BUSTE 2 G 

2 BUSTE 3 G 

20 CAPSULE 500 MG 

20 CAPSULE 200 MG 

20 CAPSULE 400 MG 

10 COMPRESSE DIVISIBILI 2 MG 
14 COMPRESSE DIVISIBILI 5 MG 
IV 15 FIALE 4 ML 400 MG 

20 CAPSULE 500 MG 

20 CAPSULE 400 MG 

20 CAPSULE 400 MG 

20 CAPSULE 400 MG 

“MITE® 20 CAPSULE 200 MG 

20 CAPSULE 400 MG 

20 CAPSULE 500 MG 

20 COMPRESSE 150 MG 

40 COMPRESSE 150 MG 

10 COMPRESSE 300 MG 

20 COMPRESSE 300 MG 

30 COMPRESSE 300 MG 

20 CAPSULE 250 MG 

"RETARD® 20 CAPSULE 450 MG 
*RETARD MITE” 20 CAPSULE 225 MG 
20 CAPSULE 150 MG 

20 CAPSULE 250 MG 

20 CAPSULE RIL.CONTROLL.225 MG 
20 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 450 MG 
"150° 20 COMPRESSE 150 MG 
"300* 20 COMPRESSE 300 MG 

20 CAPSULE 300 MG 

°RETARD* 20 CAPSULE 225 MG 
"RETARD®" 20 CAPSULE 450 MG 

20 CAPSULE 150 MG 

20 CAPSULE 300 MG 

"S.R° 20 CAPSULE 450 MG 

20 CAPSULE 150 MG 

20 CAPSULE 300 MG 

“RETARD* 20 COMPRESSE RITARDO 450 MG 
20 COMPRESSE 240 MG 

20 COMPRESSE 480 MG 

"300" 20 CAPSULE 300 MG 


Serie generale - n. 239 


DODO Ppropn8KFCinGnIgAGOIORnN CID DI P PPP PPEOOUO » » » P PP PP pPPHIHIWODIIELE dd 


ON f n 


37 


NI NI BI NI By BI N RI 9 € RI 3 2 A 3 NI 3 9 NI BI DI AI BIO NI NI RI n 


13-10-1997 
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Serie generale - n. 239 


N° AIC 


028931020 
028931032 
025430083 
025430101 
025968025 
025968037 
028746016 
028483016 
028894018 
020689028 
025250022 
023360062 
023360074 
016334031 
017472046 
017472059 
029200021 
029331016 
026080020 
026060032 
027056011 
024490043 
024490056 
027529041 
027529054 
023097013 
023097037 
023097064 
023097088 
023097102 
020430017 
023644026 
018128037 
018128049 
018128052 
022984052 
024133011 
024639015 
021992021 
023821010 
023821022 
023821034 
025586025 
027887025 
023546029 
028341028 
028341030 
028341042 
028341055 
020782037 
026709016 
028189088 
028189090 


Prodotto 


URSOLAC 
URSOLAC 
URSOLISIN 
URSOLISIN 
URSON 
URSON 
URSOPROGE 
UTINOR 
VAGIFEM 
VAGILEN 
VAGOLISAL 
VALOPRIDE 
VALOPRIDE 
VANCOCINA A.P. 
VANQUIN 
VANQUIN 
VASCOMAN 
VASDILAT 
VASODIN 
VASODIN 
VASORETIC 
VASPIT 
VASPIT 
VECLAM 
VECLAM 
VELARIOX 
VELAMOX 
VELAMOX 
VELAMOX 
VELAMOX 
VELBE 
VENACTONE 
VENITRIN 
VENITRIN 
VENITRIN 
VENTOLIN 
VENTOLIN FLOGO 
VEPESID 
VERCITE 
VERMOX 
VERMOX 
VERMOX 
VEROXIL 
VIAPRES 
VICILAN 
VIDEX 

VIDEX 

VIDEX 

VIDEX 
VINCRISTINA 
VINCRISTINA TEVA 
VINORELBINE PIERRE FABRE 
VINORELBINE PIERRE FABRE 


"RETARD" 20 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 225 MG 
"RETARD" 20 CAPSULE RILASCIO CONTROLLATO 450 MG 
20 CAPSULE 150 MG 

20 CAPSULE 300 MG 

20 COMPRESSE 240 MG 

20 COMPRESSE 480 MG 

20 CAPSULE 300 MG 

14 COMPRESSE 400 MG 

15 SISTEMI MONODOSE 25 MG 

20 CAPSULE 250 MG 

50 COMPRESSE 400 MG 

30 CAPSULE 10 MG 

10 FIALE 2 ML 40 MG iM IV 

4 CAPSULE 250 MG 

1 FLAC. SOSPENSIONE OS 80 ML 1,5% 

8 CONFETTI 50- MG 

14 COMPRESSE 20 MG 

30 CPS RILASCIO CONTROLL.50 MG 

50 COMPRESSE 20 MG 

"RETARD* 30 CAPSULE 40 MG 

14 COMPRESSE 20 MG/12,5 MG 

CREMA G 30 0,75% 

FOMATA G 30 0,75% 

BB FLAC.SOSPENSIONE 100 ML 

12 COMPRESSE 250 MG 

12 CAPSULE 500 MG 

1 FLAC. GRANUL. SOSPENSIONE ESTEM 100 ML 3,75% BB 
1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 3 ML IV IM 

1 FLAC. 1 G+ 1 FIALA 5 ML IV IM 

12 COMPRESSE 1 G 

1 FLAG. 10 MG + 1 FIALA 10 ML IV 

1 FLAC. 200 MG + 1 FIALA 20 ML IV 

"T 5" 15 SISTEMI TRANSDERMICI 5 MG/24 H 

"T 10° 15 SISTEMI TRANSDERMICI 10 MG/24 H 
‘T15" 15 SIST.TRANSD.15 MG/24 H 

1 FLAC. 20 MG AEROSOL 200 DOSI 100 MCG/EROGAZIONE 
1 FLAC. INALATORE 200 EROGAZIONI 

1 FIALA 100 MG 5 ML iV 

30 COMPRESSE 25 MG 

6 COMPRESSE 100 MG 

1 FLAC. SOSPENSIONE OS 2% 30 ML 

30 COMPRESSE 500 MG 

30 COMPRESSE 2,5 MG 

14 COMPRESSE DIVISIBILI 4 MG 

20 COMPRESSE 100 MG 

60 COMPRESSE MASTICABILI DISPERSIB. 25 MG 
60 COMPRESSE MASTICABILI DISPERSIB.50 MG 
60 COMPRESSE MASTICABILI DISPERSIB.100 MG 
60 COMPRESSE MASTICABILI DISPERSIB.150 MG 
FIALA SOLUZIONE PRONTA 1MG/ML 

1 FLACONE SOLUZIONE 1 ML 1 MGIML IV 

1 FLAC. 10 MG1 ML 

1 FLAC. 50 MG5 ML 
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37 
37 
37 
37 


Prezzo 


D 


19.500 
38.900 
11,800 
23,800 
11.800 
23.800 
23,800 
24.600 
24.900 
4.800 
39.000 
5.600 
5.500 
64.300 
6.000 
4.300 
28.500 
19,000 
21.500 
17.900 
24.800 
12.300 
12.300 
31.200 
35.100 
6.000 
3.900 
1.900 
3.800 
12,100 
24.500 
4.000 
18.400 
19.800 
21.600 
7.800 
11.000 
33.700 
5.200 
8.000 
5.800 
75.200 
9.600 
22.700 
8.400 
59.900 
119.700 
239.800 
359.400 
21.300 
21.300 
58.500 
292.500 
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027811037 
028452011 
022020010 
022674016 
022674028 
022674042 
025737014 
026591026 
015980016 
005568011 
020930032 
020930044 
031853013 
023181011 
023181035 
023181047 
023181074 
029289016 
024601015 
026705018 
026705020 
026705032 
027314018 
027314020 
023383033 
023383159 
018725010 
024908028 
024908055 
026674010 
024574028 
024574030 
024574042 
026317040 
018489029 
025044049 
026618013 
026618025 
024448021 
024448033 
024448045 
024448080 
024448072 
(024448096 
024448108 
024448110 
031121015 
031121027 
024259018 
024259020 
024259032 
024259044 
018930014 


VIRLIX 

VIRUDIN 
VISCAL 

VISKEN 

VISKEN 

VISKEN 
VISTAGAN 
VISUCLOBEN - 
VISUMETAZONE 
VIT.K ANGELINI 
VIVIDYL 
VIVIDYL 
VOLTAMICIN 
VOLTAREN 
VOLTAREN 
VOLTAREN 
VOLTAREN 


VOLTAREN OFTA MONODOSE 


VUMON 
WELLFERON 
WELLFERON 
WELLFERON 
XATRAL 
XATRAL 
XENAR 
XENAR 
YOMESAN 
ZACAM 
ZACAM 
ZADIPINA 
ZADITEN 
ZADITEN 
ZADITEN 
ZALIG 
ZAMBESIL 
ZAMOCILLIN 
ZANIZAL 
ZANIZAL 
ZANTAC 
ZANTAC 
ZANTAC 


20 COMPRESSE 10 MG 
4 FLAC. 250 ML 2,4% IV 

30 COMPRESSE 10 MG 

30 COMPRESSE 5 MG 

30 COMPRESSE 15 MG 

6 FIALE 2 ML 0,4 MG IV 

COLLIRIO 5 ML 0,5% 

SOSPENSIONE OFTALMICA 10 ML 0,1% 
COLLIRIO 3 ML 0,1% 

IM 6 FIALE 10 MG 

20 CAPSULE 10 MG 

20 CAPSULE 25 MG 

4 FLAC. SOLUZIONE OFTALMICA 5 ML 

30 COMPRESSE 50 MG 

“RETARD' 21 COMPRESSE 100 MG 

IM 5 FIALE 3 ML 75 MG 

“SR* 30 COMPRESSE 75 MG 

30 OFTIOLI MONODOSE 0,3ML 0,1% 

IV 1 FIALA 50 MG 5 ML 

IM SC 1 FLAC. 1 ML 3.000.000 UNITÀ 

IM SC 1 FLAC. 1 ML 10.000.000 UNITÀ 

1 FLACONCINO 1 ML 5 M.U/ML 

30 COMPRESSE RIVESTITE 2,5 MG 
"RETARD® 20 COMPRESSE RIVESTITE RILAS. CONTROLLATO 5 MG 
30 COMPRESSE 500 MG 

"CR' 20 COMPRESSE 750 MG 

4 COMPRESSE 500 MG 

30 CAPSULE 20 MG 

IM 6 FIALE 20 MG 

24 COMPRESSE 10 MG 

1 FLAC. SCIROPPO CON ZUCCHERO 200 ML 
1 FLAC. SCIROPPO SENZA ZUCCHERO 200 ML 
"SRO" 15 COMPRESSE 2 MG 

12 COMPRESSE DIV. 500 MG 

30 COMPRESSE 25 MG 

12 CAPSULE 500 MG 

"450° 20 CAPSULE 150 MG 

*300" 10 CAPSULE 300 MG 

20 COMPRESSE 150 MG 

IV 10 FIALE 5 ML 50 MG 

10 COMPRESSE 300 MG 

SCIROPPO 200 ML (150 MG/10 ML) 
*SOLUBILE" 20 CPR EFFERV. 150 MG 
*SOLUBILE* 40 CPR EFFER 300 MG 
“SOLUBILE° 20 CPR EFFERV. 300 MG 
“SOLUBILE° 20 BUST. GRAN. EFF.150 

1 BOMBOLETTA AEROSOL 112 EROGAZIONI 100 MCG + 2 MG 
36 FIALE PER NEBULIZZAZIONE 2 ML 

4 FLAC. 250 MG + 1 FIALA 2 ML IV IM 

1 FLAC. 500 MG + 1 FIALA 2 ML IV IM 

1 FLAC. 1 G+1 FIALA 4 ML IVIM 

1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 4 ML CON LIDOCAINA IM 
50 CAPSULE 250 MG 
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018930026 —ZARONTIN 1 FLAC. SCIROPPO 250 ML 5% A 8,100 
024488064 —ZAROXOLYN "5" 60 COMPRESSE 5 MG A 8.400 
024488090 —ZAROXOLYN "10" 50 COMPRESSE 10 MG A 16.700 
027441029 —ZAVEDOS 1 FLAG. LIOF IV 10 MG A 482.300 
027441031 —ZAVEDOS 1 CAPSULA 5 MG A 64 100.500 
027441043 —ZAVEDOS 1 CAPSULA 10 MG A 54 201.000 
027441056 —ZAVEDOS 1 CAPSULA 25 MG A 84 502.400 
028266017 —ZEDDAN 14 CAPSULE 2 MG A 18.900 
028266028 —ZEDDAN 28 CAPSULE 0,5 MG A 18.400 
027383049 —ZELIS 30 COMPRESSE 15 MG A 66 14.400 
027383076 —ZELIS 20 COMPRESSE 30 MG A 86 19.100 
027382011 ZEN 30 COMPRESSE 15 MG A 66 14.400 
027096045 —ZENTEL 3 COMPRESSE 400 MG A 14,600 
027096027 —ZENTEL 1 FLAC. SOSPENSIONE OS 4% 30 ML A 14,400 
028508048 —ZEPELINDUE 20 CAPSULE 320 MG A 66 17.700 
028508099 —ZEPELINDUE 30 BUSTINE GRANULATO BIPARTITE 80 MG A 66 9.900 
027482013 —ZESTORETIC 14 COMPRESSE 20/125 MG A 21.000 
026834010 —ZESTRIL *5" 14 COMPRESSE 5 MG A 10.700 
026834022 = ZESTRIL "20" 14 COMPRESSE 20 MG A 21.700 
024829020 —ZETAMICIN "50" IM IV 1 FIALA 1 ML A_55 5.700 
024829032 —ZETAMICIN "100" IM IV 1 FIALA 1 ML A 55 9.200 
024829044 —ZETAMICIN "450" IM IV 1 FIALA 1,5 ML A 855 13.800 
024829057 —ZETAMICIN "200° IM IV 1 FIALA 2 ML A 55 18.300 
024829069 —ZETAMICIN "300" IM IV 1 FIALA 300 MG 3 ML A 55 27.500 
025281039 —ZILDEN 50 COMPRESSE 60 MG A 18.200 
023086061 —ZIMOX 12 CAPSULE 500 MG A 6.000 
023086097 —ZIMOX 1 FLAC. SOSPENSIONE ESTEMP. 100 ML 5% A 5.300 
023086150 — ZIMOX 12 COMPRESSE 1 G A 12.100 
023086162 = ZIMOX 12 COMPRESSE SOLUBILI 500 MG A 6.000 
023086174 = ZIMOX 12 COMPRESSE SOLUBILI 1 G A 12.100 
028193011 — ZINADIUR *10" 14 COMPRESSE BISECABILI 10 + 12,5 MG A 17.200 
027573029 © ZINADRIL 14 COMPRESSE 10 MG A 16.700 
027573031 = ZINADRIL 28 COMPRESSE BISECABILI 5 MG A 16.700 
025432016 —ZINAF 8 CAPSULE 500 MG A 16.200 
025432028 ZINAF 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 100 ML 5% A 19.900 
026915025 = ZINNAT 12 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG A 29.600 
026915037 —ZINNAT 6 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG A 29.600 
026915049 —ZINNAT 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 100 ML 25 MGIML A 24.600 
026915052 —ZINNAT 12 BUSTINE GRANULATO 250 MG A 29.600 
026894016 ZIRTEC 20 COMPRESSE FILM COATED 10 MG B 18.100 
026894028 —ZIRTEC GOCCE OS 20 ML 10 MGIML ( 18.500 
025696016 —ZITRIX 8 CAPSULE 500 MG A 14.800 
025696042 — ZITRIX 1 FLAG. POLVERE SOSPENSIONE ESTEMP. 60 G 10% A 21.700 
027860028 —ZITROMAX 1 FLAC. POLVERE SOSPENSIONE BB 1500 MG 38 ML A 38.900 
027860042 —ZITROMAX 3 COMPRESSE 500 MG A 37.000 
027216023 —ZOCOR 10 COMPRESSE 20 MG A 13 28.100 
027612011 —ZOFRAN 6 COMPRESSE 4 MG A_S7 101.200 
027612023 = ZOFRAN 6 COMPRESSE 8 MG A 57 177.900 
027612035 = ZOFRAN 1 FIALA 4 MG 2 ML A_S7 24.300 
027612047 —ZOFRAN 1 FIALA 8 MG 4 ML A_ST 48.800 
028471019 —ZOLADEX *3.6" SC 1 SIRINGA DEPOT 3,6 MG A 5ibis 359.800 
026471021 = ZOLADEX "10.8" SOTTOCUT.SIRINGA DEPOT 10,8 MG A Sibis 1.079.400 
023853029 = ZOLIN 1 FLAC. 500 MG IM + 1 FIALA 2 ML A 4.000 
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023853031 —ZOLIN 1 FLAC.1 GIM +1FIALA4 ML A 8.000 
023827090 = ZOLISINT 1 FLAC.f G IM + 1 FIALA 4 ML A 8.090 
027743057 —ZOMACTON 3 FLAG LIO 4 UI + 3 FL SOLV 1,5 + 6 SIR + 12 AGHI A 39 294.500 
025783010 ZONCEF 1 FLAC, 1GIM+1 FIALA3ML A_55 12.800 
026917029 —ZOREF 12 COMPRESSE RIVESTITE 250 MG A 29.600 
026917031 —ZOREF 6 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG A 29.600 
026917043 —ZOREF 1 FLAC. GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP, 100 ML 25-MG/ML A 24.600 
026917056 —ZOREF 12 BUSTINE GRANULARE 250 MG A 29.800 
028775017 ZOTON 14 CAPSULE 30 MG A 48 50.500 
028775029 —ZOTON 14 CAPSULE 15 MG A 48 25.200 
025298011 —ZOVIRAX 3 FIALE IV 250 MG A 83.900 
025298047 —ZOVIRAX POMATA OFTALMICA 4,5 G 3% A 17.500 
025298050 —ZOVIRAX 25 COMPRESSE 200 MG A 34.300 
025298074 —ZOVIRAX 25 COMPRESSE 400 MG A 68.500 
025298086 —ZOVIRAX "FORTE" 1 FLAC. SOSPENSIONE 0S 100 ML 8% A 96.300 
025298100 ——ZOVIRAX 25 COMPRESSE 800 MG A 137.100 
025809068 =—ZUNDEN 30 CAPSULE 20 MG A 66 18.900 
021259027 = ZYLORIC 30 COMPRESSE DIVISIBILI 300 MG A 9.700 
021259039 —ZYLORIC 28 BUSTINE GRANULATO OS 300 MG A 8.100 
NOTA 


(*) Radiofarmaco: prezzo non riportato ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del D.L.vo 29 maggio 1991, n. 178. 
(77) Prezzo massimo di cessione ospedaliera (inclusa IVA 10%) attribuito come tale nel rispetto del decreto di classificazione AIC. 
(***) Specialità medicinale di cui all’articolo 1, comma 42, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
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SPECIALITÀ MEDICINALI EROGABILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - FASCIA H 


ta 


027217049 
027217052 
027230046 
027230059 
026062036 
026062048 
026062051 
028578019 
029231014 
028033014 
029033026 
027751066 
027751078 
026363010 
027133014 
027133026 
027133038 
027133040 
025728027 
029249012 
029249024 
029249036 
027666045 
028034016 
026790018 
026790028 
026790030 
024753028 
028888016 
028888028 
028888030 
028888042 
028749010 
028749034 
020453015 
025474053 
023676024 
023676036 
023676048 
023676051 
027113012 
027113024 
027113036 
028245049 
028245052 
026312013 
028312025 
026312052 
026312054 
027740012 
028150023 
026089060 
026089072 


ACCUPRIN 
ACCUPRIN 
ACEQUIN 
ACEQUIN 
ACTOSOLV 
ACTOSOLV 
ACTOSOLY 
ACUMAX 
ADDAMEL N 
AERRANE 
AERRANE 
ALCOVER 
ALCOVER 
ALFA KAPPA 
ALFAKINASI 
ALFAKINASI 
ALFAKINASI 
ALFAKINASI 
ALMARYTM 
ALPHAGLOBIN 
ALPHAGLOBIN 
ALPHAGLOBIN 
ALPROSTAR 
ALYRANE 
AMINOPLASMAL 
AMINOPLASMAL 
AMINOPLASMAL 
ANCOTIL 
ANDILEX 
ANDILEX 
ANDILEX 
ANDILEX 
ANEXATE 
ANEXATE 
ANGIOCONRAY 
ANSIMAR 
ANTAGOSAN 
ANTAGOSAN 
ANTAGOSAN. 
ANTAGOSAN 


ANTITROMBINA Jil IMMUNO 
ANTITROMBINA Ill IMMUNO 
ANTITROMBINA Ill IMMUNO 


ANTRA 
ANTRA 
APATEF 
APATEF 
APATEF 
APATEF 
ARDUAN 
AREDIA 
AUGMENTIN 
AUGMENTIN 


6 FIALE 5 MG 5 ML 

12 FIALE 5 MG 5 ML 

6 FIALE 5 ML 5 MG 

12 FIALE 5 ML 5 MG 

IV 1 FLACONE LIOF 25.000 UI 

IV 1 FLACONE LIOF 100.000 UI 

(V 1 FLACONE LIOF 600.000 UI 

1 FLAC.INO LIOF + FLACONE SOLV 
SOLUZ.10 FLACONCINI 10 ML 
SOLUZIONE “X INALAZIONE 100 ML 
FLACONE X INALAZIONE 250 ML 

1 FLACONE 140 ML 

12 FLACONCINI ORALI 10 ML 

100 COMPRESSE RIVESTITE 

FL LIO 100.000 UI + SOLV 2 ML 
FL LIO 250.000 Ul + SOLV 5 ML 
FL LIO 500.000 UI + SOLV 5 ML 
FL LIO 1.000.000 Ul + SOLV 5 ML 
IV 5 FIALE 15 ML 

FLAC.50 ML + SET INFUSIONALE 
FLAC.100 ML + SET INFUSIONALE 
FLAC.200 ML + SET INFUSIONALE 
1 FIALA LIOFILIZZATA 20 MCG 
SOLUZIONE X INALAZIONE 250 ML 
3% E IV 1 FLAC.SOLUZ.500 ML 
5% SE IV 1 FLAC.SOLUZ.500 ML 


‘10% SE IV 1 FLAC.SOLUZ.500 ML 


IV SOLUZ.1% 5 FLAC. 250 ML 

30 CAPSULE 10 MG 

40 CAPSULE 10 MG 

20 CAPSULE 20 MG 

30 CAPSULE 20 MG 

1 FIALA 0,5 MG/5 ML 

1 FIALA 1 MG/10 ML 

"60%" INIETT.1 FIALA 20 ML 

1 FIALMINIFLEBO 300 MG/100 ML 
100.000 UICH 2 F 10 ML 

200.000 UICH 2 F_10 ML 

500.000 UICH F 20 ML 

500.000 UICH FL 50 ML 

IV FL.LIOF.500 UI + FL.10 ML + SET 
IV FL.LIOF.1000 Ul + F.20 ML + SET 
IV FL.UOF.4500 Ul + F.30 ML + SET 
IV 1 FIALOIDE 40 MG 

IV 5 FIALOIDI 40 MG 

IM 1 FL.500 MG + 1 F.SOLV.2 ML 
IM 1 FL.1 G+ 1 F.SOLV. 2 ML 

IV1 FL16G+1F.SOLV.10 ML 

IV 1 FL.2 G + 1 F.SOLV.20 ML 

IV 12 FIALE 4 MG/ML 

4 FLAC.LIOF.15 MG + 4 F.SOLV. 

IV FL LIOF 600 MG + F SOLV 10 ML 
IV FL LIOF 1200MG + F_SOLV 20 ML 
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20.600 
41.300 
20.600 
41.300 
42.800 
99.600 
597.000 
390.700 
74.000 
145.000 
362.500 
77.500 
74.700 
223.500 
156.100 
377.400 
752.700 
1.503.100 
36.500 
240.600 
470.600 
887.100 
34.700 
157.000 
10.900 
14.100 
19.500 
117.700 
15.100 
20.100 
20.100 
30.100 
43.500 
78.300 
9.600 
5.000 
26.500 
50.100 
81.500 
56.500 
389.000 
749.800 
1.122.800 
19.800 
92.200 
13.400 
24,500 
26.400 
46.200 
69.400 
509.800 
6.500 
9.700 


13-10-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 
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3 Prezzo 


026089084 
028089096 
028823019 
025408030 
025408042 
005212028 
028555011/G 
028555023/G 
024664017 
024664029 
022719088 
027622024 
024694034 
032186011/E 
025858010 
025858022 
025858046 
026742027 
026742092 
025773058 
025773060 
025773072 
025773084 
025587013 
025567025 
025587037 
022920018 
022920021 
028470010 
029470022 
028484018 
028485011 
027402039 
027402041 
027402054 
027402066 
027402078 
027402080 
027402092 
027402104 
027269063 
027841016 
027248020 
027187018 
027187020 
027187032 
027187044 
027187057 
022991083 
028819011 
022579167 
022579181 
023704188 


AUGMENTIN 
AUGMENTIN 
AURANTIN 
AZACTAM 
AZACTAM 

BAL BOOTS 
BARIO SOLFATO 
BARIO SOLFATO 
BARNOTIL 
BARNOTIL 
BEBULIN TIM 3 
BETABACTIL 
BETACEF 
BETAFERON 
BETALACTAM 
BETALACTAM 
BETALACTAM 
BETHACIL 
BETHACIL 
BIAVEN VII. 
BIAVEN VI. 
BIAVEN VI. 
BIAVEN VI, 
BIFOXIN 

BIFOXIN 

BIFOXIN 
BILIMIRO 
BILIMIRO 
BIOLON 

BIOLON 
BIOPLEX EPATO 
BIOPLEX NEFRO 
BIOPLEX NORMO 
BIOPLEX NORMO 
BIOPLEX NORMO 
BIOPLEX NORMO 
BIOPLEX NORMO 
BIOPLEX NORMO 
BIOPLEX NORMO 
BIOPLEX NORMO 
BIOZOLENE 
BOTOX 
BREVIBLOC 

BRL 17421 

BRL 17421 

BRL 17421 

BRL 17421 

BRL 17421 
BRONCOVALEAS 
CALCIJEX 
CALCIPARINA 
CALCIPARINA 


CALCITONINA SANDOZ 


IV FLACONE LIOF 2200 MG 

8B IV FL 550 MG + F SOLV 10 ML 
S FIALE 5 ML 50 MG/ML 
INF.VENOSA 1 FLAC.0,5 G 
INFIVENOSA 1 FLAC.1 G 

IM 10 FIALE 2 ML 100 MG 

1 BUSTA MONODOSE 100 G 
SACCHETTO 10 KG POLVERE 

10 COMPRESSE 400 MG 

12 FIALE 2 ML 200 MG 

1 FLAC.LIOF.240 Ul + SOLV.10 ML 
IV 1 FLACONE 3,2 G 

IM 1 FLAC.1 G + 1 FIALA 


15 FLACONCINI 0,25 MG + 15 FLACONCINI 2 ML 


IM 1 FLACONE G 1 + FL SOLV 

IM 1 FLACONE G 2 + FL SOLV 

IV 1 FLACONE G 2 

IV 1 FIALA 1,5 G + F SOLV 

IV 1 FLAG.1 G SULB. + 2 G AMP. 
FLAC.LIOF.500 MG + SOLV.10 ML 
FLAC.LIOF.1000 MG + SOLV.20 ML 
FLAC.LIOF.2500 MG + SOLV.50 ML 
FL.LIOF.5000 MG + SOLV.100 ML 
IM 1 FLAC 1 G+ F SOLV 2 ML 

I 1 FLAC 1G + F SOLV 10 ML 
IV 1 FLAC 2 G + F SOLV 20 ML 

6 CAPSULE 0,5 G 

6 COMPRESSE 750 MG 

SIRINGA MONOUSO 1 ML 

SIRINGA MONOUSO 0,5 ML 
“FLEBO" FLACONE 250 ML 

*FLEBO" FLACONE 250 ML 
FLAC.250 ML/10 G + TRANSF.SET 
FLAC.250 ML/25 G + TRANSF.SET 
FLAC.500 MU/50 G + TRANSF.SET 
SACCA IN EVA 3 LITRI/50 G 
FLAC.500 MU/75 G + TRANSF.SET 
SACCA IN EVA 3 LITRI/75 G 
SACCA IN EVA 3 LITRI/100 G 
"800"SACCA EVA 5 LITRI/800 G 
SOLUZ.PERFUSIONALE 100 MG/S0ML 
IM FLACONE 100 U 

5 FLACONCINI 10 ML 

IM FLACONE 500 MG + SOLV 2 ML 
IV FLACONE 500 MG + SOLV 10 ML 
IM FLACONE 1 G + SOLV 3 ML 

IV FLACONE 1 G + SOLV 20 ML 

IV FLACONE 2 G 

IM IV 10 FIALE 200 MCG 

IV 25 FIALE 1 ML 1 MCGIML 

10 F/SIRGRAD.4 ML 20.000 U.). 

10 FIALE 4 ML/20000 Ul. 

FLACONE MULTIDOSE 400 U.1.î2 ML 


13.500 
5.500 
76.700 
18.200 
32.800 
38.300 
2.900 
288.600 
15.100 
14.800 
91.100 
29.500 
13.600 
1.870.000 (**) 

18.400 
34.300 
32.500 
10,000 
17.300 
47.100 
88.800 
210.600 
414.500 
12.700 
12.900 
21.500 
5.000 
6.000 
237.300 
136.000 
24.200 
22.200 
11.600 
18.800 
28.700 
36.300 
39.800 
47,500 
58.600 
354.800 
27.100 
545.100 
158.700 
11.700 
11.700 
22.700 
22.700 
43.700 
5.300 
706.100 
77.000 
77.200 
32.700 
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021300052 CANTABILIN IV 6 FL LIOF 200 MG + 6 F_SOLV 21.700 
028334011 CARBEM 8 CAPSULE 200 MG 33.700 
028334023 CARBEM 8 BUSTINE 200 MG 33.700 
028334035 CARBEM GRANULATO 100 ML 100 MG/5 ML 44.200 
028334047 CARBEM 10 CAPSULE 400 MG 84.400 
028334050 CARBEM GRANULATO 100 ML 200-MG/5 ML 83.400 
028601019 CARDIOLITE FIALA 5 ML ®) 
028223016 CARDIOXANE IV FLACONE 500 MG 217.600 
029400013 CEDIXEN "1,0% I.V. 1 FLAC POLV 1 G + 1 F SOLV 10 ML 34.500 
029400025 CEDIXEN "2,0" IV. 4 FLAC POLV 2 G + 1 F SOLV 20 ML 68.900 
029400037 CEDIXEN "1,0* INFUSIONE 1 FLAG POLV 1.6 + 1 F SOLV 100 ML 34.500 
029400048 CEDIXEN "2,0% INFUSIONE 1 FLAC POLV 2 G.+ 1 F SOLV 100 ML 68.900 
029400052 CEDIXEN “250” IV. 1 FLAC POLV 250 MG + 1 F SOLV 2 ML 11.300 
029400064 CEDIXEN "500" i.V. 1 FLAC POLV 500 MG + 1 F_SOLV 5 ML 19.300 
025845037 CEFAZONE EV 1 FLACONE 2 G 31.700 
025845049 CEFAZONE EV 1 FLACONE 1 G + 1 F 10 ML 17.500 
025221045 CEFOBID EV 1FLG1+1F SOLV10ML 15.100 
025221058 CEFOBID EV1FLG2 27.800 
025507017 CEFOCICLIN IM 1 FLACONE G 1 + 1F SOLV 2 ML 11.000 
025507029 CEFOCIGLIN IM 1 FLACONE G 2 + 1F SOLV 4 ML 18.800 
025418094 CEFODIE IV FLAC.500 MG + SIRINGA/SOLV. 15.000 
025418106 CEFODIE IV FLAC.1 G + SIRINGA/SOLV. 27.400 
026083030 CEFONEG IV FLAC.1000 MG + F SOLV.10 ML 18.400 
025270048 CEFOPER EV 1 FL 1.000 MG + 1F SOLV 10 ML 18.300 
025270051 CEFOPER EV 3 FL 2.000 MG 33.400 
026024048 CEFOSINT IV 1 FLAC POLVERE 2 G 30.800 
026024051 CEFOSINT IV FLAC1G+1F 10 ML 17.100 
031899026 CEFOSPORIN "1000" EV 1 FLAC 1G + FIALA SOLV 2,5 ML 27.500 
029088010 CEFQUATTRO IM EV 1 FLAC 0,5 G + 1 F SOLV 16.800 
029088022 CEFQUATTRO IM EV 1 FLAC1G+1F SOLV 30.000 
029390010 CEFROM *250" |.V. 1 FLAC POLV 250 MG + 1 F SOLV 2 ML 11.300 
029390022 CEFROM "500° I.V. 1 FLAC POLV 500 MG + 1 F SOLV 5 ML 19.300 
029390034 CEFROM 1,0" IV. 1 FLAG POLV 1 G + 1 F SOLV 10 ML 34.500 
029390048 CEFROM “2,0" LV. 4 FLAC POLV 2 G + 1 F SOLV 20 ML 68.900 
029390059 CEFROM 24,0% INFUSIONE 1 FLAC POLV 1 G + 1 F SOLV 100 ML 34.500 
029390061 CEFROM "2,0" INFUSIONE 1 FLAC POLV 2 G + 1 F_SOLV 100 ML 68,900 
029796012/E —CELLCEPT 100 CPS 250 MG 264.400 (**) 
029796024/E —CELLCEPT 50 CPR 500 MG 264.400 (**) 
026290015 CEPAN IM 1 FL 500 MG + 1 F SOLV 2 ML 15.000 
026290027 CEPAN IM 1 FL1G+1F SOLV2ML 23.800 
026290039 CEPAN IM 1 FL 2G+1F SOLV4 ML 39.300 
028290041 CEPAN IV 1 FL 500 MG + 1 F SOLV 10 ML 15.000 
026290054 CEPAN IV1FL1G+1F SOLV 10 Mi 23,600 
026290066 CEPAN IV 1 FL2G+1F SOLV 20 Mi 37.400 
026290078 CEPAN INFUSIONE VENOSA 2 G 39.300 
028836017 CEREDASE IV SOLUZIONE 400 Ul 4.271.200 
028836029 CEREDASE IV SOLUZIONE 50 UI 533.900 
029372012 CERETEC FLACONE LIOFILIZZATO 0,5 MG 1.078.000 
029372024 CERETEC 2 FLACONI LIOFILIZZATI 0,5 MG 2.156.000 
029372036 CERETEC 5 FLACONI LIOFILIZZATI 0,5 MG 5.390.000 
026028011 CERVIDIL 1 CANDELETTA VAGINALE 1 MG 80.400 
027734019 CERVIPROST POLVERE E SOLUZIONE PER GEL 70.400 
031832037 CHEFIR "1000° 1 FLACONE 1 G EV + 1 F SOLV 1,5 ML 28.100 
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002866236 
026684033 
028864045 
009412014 
024280059 
024260081 
027594023 
026138154 
026138168 
026138178 
026138180 
032167013 
032167025 
032167037 
032167049 
032167052 
032167064 
0321647076 
032167088 
027989021 
028598011 
020454017 
020454029 
020454031 
020454043 
020454056 
020454088 
020685018 
020685020 
027515016 
027515028 
028026019 
028026021 
022738013 
030644013/E 
030644025/E 
030844037/E 
030644049/E 
030844052/E 
028221012 
028221024 
023576085 
023576097 
028187015 
026167027 
028167039 
026039026 
028232039 
028232041 
025487051 
025487063 
032768032 
027940018 


CHEMICETINA 
CIPROXIN 
CIPROXIN 
CISTOBIL 
CLAFORAN 
CLAFORAN 
CLAVUCAR 
CLAVULIN 
GLAVULIN 
CLAVULIN 
CLAVULIN 
CLINIMIX 
CLINIMIX 
CLINIMIX 
CLINIMIX 
CLINIMIX 
CLINIMIX 
GLINIMIX 
CLINIMIX 

CO EFFERALGAN 
COD N70 
CONRAY 
CONRAY 
CONRAY 
CONRAY 
CONRAY 
CONRAY 
CONRAY 400 
CONRAY 400 
CONVERTEN EV 
CONVERTEN EV 
CORLOPAN 
CORLOPAM 
COSMEGEN 
CRIXIVAN 
CRIXIVAN 
CRIXIVAN 
CRIXIVAN 
CRIXIVAN 
CUROSURF 
CUROSURF 
CUROXIM 
CUROXIM 
CYTOTECT BIOTEST 
CYTOTECT BIOTEST 
CYTOTECT BIOTEST 
DARDUM 
DECACEF 
DECACEF 
DEDIOL 
DEDIOL 
DELSACID 
DIEZIME 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


POLVERE CHIRURGICA 1 G 

1 FLACONE 0,1 G/50 ML 

{V FLACONE 200 MG/100 ML 

6 COMPRESSE 500 MG 
IV1FL26G+1Ft0ML 
"PERF" IV 1 FL 2G70ML 

IV 1 FLACONE 3,2 G 

BB IV FL.550 MG + F.SOLV.10 ML 
AD IV FL.600 MG + F.SOLV.10 ML 
AD IV FL.1200MG + F.SOLV.20 ML 
AD IV 1 FLACONE 2200 MG 
N9G15E 1.000 ML + 1.000 ML 
N9620E 1.000 ML + 1.000 ML 
N12G20 1.000 ML + 1.000 ML 
N12620E 1.000 ML + 1.000 ML 
N14G30 1.000 ML + 1.000 ML 
N14G30E 1.000 ML + 1.000 ML 
N17635 1.000 ML + 1.000 ML 
N17G35E 1.000 ML + 1.000 ML 
100 COMPRESSE EFFERV.500 MG 
1 FLACONE 500 ML 73,57 G 
"60%" INIETT.1 FIALA 20 ML 
"60%" INIETT.1 FIALA 30 ML 
"60%" INIETT.1 FLAC.150 ML 
"60%" INIETT.1 FLAC.250 ML 
"24%" INIETT.1 FLAC.250 ML 
"38%" INIETT.1 FLAC.250 ML 

1 FIALA 25 ML 

1 FLACONE 50 ML 

10 FIALE 1 MG EV 

10 FLACONI 5 MG EV 

1 FIALA 2 ML 10 MG/ ML 

1 FIALA 5 ML 10 MG/1 ML 
INIETT.1 FLAC.0,5 ML 

FLACONE 90 CAPSULE 400 MG 
FLACONE 180 CAPSULE 400 MG 
FLACONE 180 CAPSULE 200 MG 
FLACONE 270 CAPSULE 200 MG 
FLACONE 360 CAPSULE 200 MG 
2 FLAC.NI SOSP.1,5 ML 80 MG/ML 
FLAC.NO SOSP. 3 ML 80 MG/ML 
"MONOVIAL® 1 FLAC 750 MG 
"MONOVIAL" 1 FLAC 1,5 G 

IV FIALA 10 ML 

IV FIALA 20 ML 

INFUSIONE FLACONE 50 ML 

IV 1 FLAC.2 G + 1 F.10 ML 

IV 1 FLAC.1000 MG + SOLV.10 ML 
IV 1 FLAC.NO 2.000 MG 

10 FIALE 0,5 ML 

10 FIALE 1 ML 


E.V. FLACONE 1 G + 1 FIALA SOLV.2,5 ML 


IM IV 1 FL.250 MG + 1 F.SOLV.2ML 
si 


Serie generale - n. 239 


109.000 
111.100 
114.500 
118.000 
117.100 
84.600 
42.400 
7.000 
9.400 
39.000 
63.800 
21.900 
28.700 
10.000 
18.000 
53.500 
267.600 
547.700 
1.436.000 


314.600 
471.900 
629.200 
2.442.700 
2.442.700 
6.500 
12.900 
249.700 
484.400 
1.166.700 
39.100 
15.700 
31.200 
109.400 
196.900 
25.700 
9.200 


(**) 
(89) 
(**) 
(**) 
(**) 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 239 


027940028 
027940042 
027940055 
027267032 
028421016 
026887012 
026114013 
026114025 
026114037 
028542013 
028434013 
028453013 
024586024 
029724010/M 
029724022/M 
029724034/M 
029724046/M 
028362022 
028563015 
026563039 
027268034 
027952047 . 
027952086 
020310013 
023564160 
027665025 
027665037 
027446018 
027446020 
022910018 
022910020 
022910032 
025264058 
025264084 
025264096 
025264108 
025264110 
025284122 
025264434 
025264146 
014629012 
027106018 
027106020 
027106032 
027108044 
027184011 
031992011 
008413015 
031984014/E 
031984026/E 
025198045 
025198058 
030705026 


DIEZIME 
DIEZIME 
DIEZIME 
DIFLUCAN 
DINABAC 
DINIKET 
DIPRIVAN 
DIPRIVAN 
DIPRIVAN 
DIRIDISTA 
DIRITROS 
DIROMIG 
DOBUTREX 
DOTAREM 
DOTAREM 
DOTAREM 
DOTAREM 
DYSPORT 
EBRANTIL 
EBRANTIL 
ELAZOR 
ELOLIPID 
ELOLIPID 
EMAGEL . 
EMOCLOT D.I, 
EMOSINT 
EMOSINT 
ENAPREN EV 
ENAPREN EV 
ENDOBIL 
ENDOBIL 
ENDOBIL 
ENDOBULIN 
ENDOBULIN 
ENDOBULIN 
ENDOBULIN 
ENDOBULIN 
ENDOBULIN 
ENDOBULIN 
ENDOBULIN 
ENDOCISTOBIL 
ENDOGAMMA 
ENDOGAMMA 
ENDOGAMMA 
ENDOGAMMA 
ENDOPROST 
ENDOREM 
EPARINA ROBERTS 
EPIVIR 
EPIVIR 
EPOSERIN 
EPOSERIN 
EPSOCLAR 


IM IV 1 FL.500 MG + 1 F.SOLV.2ML 
IM IV 1 FL.1 G +1 F.SOLV.4 ML 

IV 1 FLAC. 2 G + 1 F.SOLV.10 ML 
SOLUZ.PERFUSIONALE 100 MG/S0ML 
8 COMPRESSE 250 MG 

10 FIALE 10 ML PER INFUSIONE 

IV 5 FIALE 20 ML 

IV 1 FLACONE 50 ML 

IV 1 FLACONE 100 ML 

8 COMPRESSE 250 MG 

8 COMPRESSE 250 MG 

8 COMPRESSE 250 MG 

IV 1 FLAC.SOLUZ.STERILE 20 ML 
FIALA 5.ML 

FLACONI 10 ML 

FLACONI 15 ML 

FLACONI 20 ML 

2 FLACONI 

"25" IV 1 FIALA 5 ML 

"50" !V 1 FIALA 10 ML 
SOL.PERFUSIONALE 100 MG/50 ML 
"40%" EMULSIONE FLACONE 1000ML 
"20%" EMULSIONE FLACONE 1000ML 
1FL 500 ML + RACCORDO 
FLAC.LIOF.3000 Ul + SOLV.30 ML 

10 FIALE 20 MCG/1 ML 

10 FIALE 40 MCG/M ML 

10 FIALA 1 MG EV 

10 FLACONI 5 MG EV 

IV 1 FIALA 20 ML 8,06 G 

IV 4 FIALA 30 ML 12,09 G 

{V 100 ML 9,91 G 

EV 1 FL LIOF5000 MG + 1 FL 100ML 
EV 1 FL.LIOF 250 MG + 1 FL.5 ML 
EV 1 FL.LIOF, 500 MG + 1 FL. 10 ML 
EV 4 FL.LIOF 1000MG + 1 FL. 20ML 
EV 1 FL.LIOF.2500MG + 1 FL. S0OML 
EV 1 FL.LIOF.5000MG + 1 FL. 100ML 
4 FL. 7500 MG + FL.150 ML + SEY 

1 FL.10000 MG + FL. 200 ML + SET 
IV 4 FIALA 20 ML 

IV FLACONE 10 ML/500 MG 

IV FLACONE 20 ML/1 G 

IV FLAC.50 MU2,5 G + SET INF. 

ÎV FLAC.100 MUS G + SET INF. 

1 FIALA 0,100 MG 

FIALA 8 ML 

1 FL.6 ML 5.000 UN/ML 


SOLUZIONE ORALE 10 MG/ML FLAC. 240 ML 


60 COMPRESSE 150 MG 
IV FL 16 + F SOLV 10 ML 
IV FL 26 

10 FIALE 5 ML 25.000 UI 


ail QI 


16.200 
29.400 
52.600 
27.100 
24.800 
25.900 
72.200 
36.400 
73.400 
24.800 

. 24,800 
24.800 
24.000 
58.300 
116.600 
174.700 
233,000 
1.614.700 
8.400 
15.300 
27.100 
65.200 
95.500 
12.300 
2.641.600 
203.600 
407.200 
53.500 
267.600 
14.300 
20.400 
17.600 
439.000 
26.800 
53,500 
93.000 
223.500 
439.000 
615.900 
813.300 
7.500 
43.500 
83.000 
198.500 
391.200 
308.000 
514.000 
7.700 
142.800 
532.000 
20.200 
38.200 
44.400 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


008105011 
027404033 
027295070/M 
027295082/M 
027295094/M 
027295108/M 
029209018 
029209020 
027102019 
027102021 
023112016 
028230011 
022438018 
022438028 
022200012 
022200024 
029191020 
029193024 
029188024 
029190028 
001537012 
024602043 
024602056 
024602088 
023554076 
023554088 
023554090 
027967013 
027967025 
020473017 
032178012 
017806023 
023401098 
028683031 
028143016 
028143028 
028143030 
028143042 
028143055 
028141012 
028141024 
028141036 
028141048 
028141051 
029552015 
029170014 
029170026 
029170038 
023813025 
026388088 
028385090 
025206018 
025205020 


EPTADONE 
ERCEF 
ERITROGEN 
ERITROGEN 
ERITROGEN 
ERITROGEN 
ESMERON 
ESMERON 
ETAXENE 
ETAXENE 
ETHRANE 
EUCARDION 
EUDEXTRAN 
EUDEXTRAN 
EUFUSIN 
EUFUSIN 


FASE 

FATT.UMANO ANTIEMOF.TRATTATO 
FATT.UMANO ANTIEMOF.TRATTATO 
FATT.UMANO ANTIEMOF.TRATTATO 
FEDOPAM 

FEDOPAM 

FENTANEST 

FERROVEN 

FIBRINOMER 

FLEXEN 

FLOCIPRIN 

FLOMEX 

FLOMEX 

FLOMEX 

FLOMEX 

FLOMEX 

FLOXEF 

FLOXEF 

FLOXEF 

FLOXEF 

FLOXEF 

FLUDARA 

FLUORALFA 

FLUORALFA 

FLUORALFA 

FLUOTHANE 

FOBIDON 

FOBIDON 

FORANE 

FORANE 


IM 5 FIALE 1 ML 10 MG 
IV FLACONE 1.000 MG + F.SOLV. 


“S" 10 FLAC LIO 1.000 U) + 10 SIRINGHE 1 ML 
“S" 10 FLAC LIO 2.000 UI + 10 SIRINGHE 1 ML 
“S" 5 FLAC LIO 5.000 Ul + 5 SIRINGHE 1 ML 

*S" 5 FLAC LIO 10.000 UI + 5 SIRINGHE 1 ML 


12 FIALOIDI 50 MG/ML 

10 FIALOIDI 100 MG/ML 

1 F LIOF.250 MCG + F SOLV.2 ML 
1 FIALA LIOF.3 MG 

FLACONE INALANTE 280 ML 425 G 
IV FLACONE 500 MG 

SOLUZIONE FISIOLOGICA 500 ML 
SOLUZIONE GLUCOSATA 500 ML 
FLACONE 500 ML 
SOLUZ.INFUS/CLEAR-FLEX 500 ML 
SOLUZIONE 1.000 ML 4% 
SOLUZIONE 1.000.ML 8% 
SOLUZIONE 1.000 ML 6,9% 
SOLUZIONE 1.000 ML 10% 
FLACONE 500 MG 

INIETT 2 F 100.000 Ut 10 ML 
INIETT 2 F 200.000 Ut 10 ML 
INIETT 1 F 500.000 UI 20 ML 

IV 1 FLACONE 20 ML 100 UI 

IV 1 FLACONE 20 ML 250 UI 

IV_1 FLACONE 20 ML 500 UI 

EV 1 FIALA 2 ML {10 MG/ML) 

EV 1 FIALA 5 ML (10 MG/ML} 

IM IV 1 FIALOIDE 10 ML 5 MG 

5 FL 5 ML EV 
IVFL1G+FL50ML 

IV 6 F LIOF 100MG + 8 F SOLV SML 
IV 1 FLACONE 100 MG/50 ML 

IV 1 FLAC. 0,5 G + 1 F. SOLV. 

IV 4 FLAC. 1 G+ 1 F. SOLV. 

IV 1 FLAC. 26 + 2F. SOLV. 

IM 1 FLAC. 0,5 G+ 1 F. SOLV. 

IM 1 FLAC. 1 G+ 1 F. SOLV, 

IV 1 FLAC. 0,5 G +1 F. SOLV. 

IV 1 FLAC. 1 G+1F. SOLV. 

IV 1 FLAC. 2G+1F. SOLV. 

IM 1 FLAC. 0,5 G + 1 F. SOLV. 

IM 1 FLAC. 16G+ 1 F. SOLV. 

5 FLAC.NI 50 MG EV. 
SOLUZ.OFTALMICA 2% FLAC.10 ML 
SOLUZ.OFT.2% 100 MONOD.0,5 ML 
SOLUZ.INIETT.20% 100 F.5 ML 
ANESTETICO PER INALAZ.250 ML 
10 FIALE 10 MG 2 ML 

10 FIALE 4 MG 2 ML 

FL 100 ML ANEST INALAT 
FLACONE 150 ML 


A, PE 


6.000 
13.800 
309.000 
618.000 
772.500 
1,545.000 
230.600 
383.900 
38.400 
410.900 
94.700 
217.600 
11.600 
11.600 
12.600 
12.600 
15.100 
18.200 
28.200 
23.200 
4.500 
25.700 
48.800 
60.100 
94.200 
224.800 
441.000 
547.700 
1.436.000 
4.200 
47.600 
103.800 
9.100 
30.400 
16.600 
30.300 
54.500 
16.600 
30.300 
16.800 
30.300 
54.500 
16.600 
30.300 
2.929.000 
16.900 
232.700 
1.004.800 . 
65.500 
7.100 
5.500 
167.500 
251.300 
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026829010 
029168046 
015050014 
021177050 
021177082 
021177074 
023085020 
026893017 
026899029 
026899031 
026253017 
029452012 
029452024 
026976011 
025212046 
025212059 
025212073 
025212085 
025212097 
025212109 
029287012 
029287024 
029287038 
026346015 
008806059 
008806061 
008806073 
026961019 
027400050 
028883015 
028686020 
028886032 
026686057 
028686071 
028686095 
028636107 
026800066 
025064039 
025084041 
028179012 
028179024 
028179036 
026358123 
026358135 
026358147 
026358150 
027424011 
027424023 
027424035 
023679044 
026505014 
026505026 
026505038 


FOY 

FRAMIN 

FUNGIZONE 

GAMMA VENIN P 
GAMMA VENIN P 
GAMMA VENIN P 
GASTROGRAFIN 
GASTROMIRO 
GASTROMIRO 
GASTROMIRO 
GELPLEX 

GEMZAR 

GEMZAR 

GEREF 

GLAZIDIM 

GLAZIDIM 

GLAZIDIM 

GLAZIDIM 

GLAZIDIM 

GLAZIOIM 

GLICINA + ETANOLO 
GLICINA + ETANOLO 
GLICINA + ETANOLO 
GLIPRESSINA 
GLOBUMAN BERNA 
GLOBUMAN BERNA 
GLOBUMAN BERNA 
GLUTAMED 
GLUTHION 
GLYCOPHOS 
GRANOCYTE 
GRANOCYTE 
GRANOCYTE 
GRANOCYTE 
GRANOCYTE 
GRANOCYTE 
HAEMATE P 
HAIMABIG 

HAIMABIG 

HAIMACIG ENDOVENA 
HAIMACIG ENDOVENA 
HAIMACIG ENDOVENA 
HAIMAVEN VI. 
HAIMAVEN VII. 
HAIMAVEN Vil. 
HAIMAVEN VII. 
HA!IMAZIG ENDOVENA 
HAIMAZIG ENDOVENA 
HAIMAZIG ENDOVENA 
HALOTHAN 

HEALON 

HEALON 

HEALON 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


ÎV 1 FIALA 100 MG + SOLV.5 ML 

FLEBO FL.SOLUZIONE 8% 1.000 ML 

FL POLV LIOF 15- ML 50 MG 

ÎV FLAC.LIOF.5*G + 1 F.SOLV. 

IV FLAC.LIOF.500 MG + 1 F.SOLV 

IV FLAC.LIOF.2,5 G + 1 F.SOLV. 

FLACONE ORALE 100 ML 

FLACONE 20 ML 

FLACONE 50 ML 

FLACONE 100 ML 

1 FLACONE PER INFUSIONE 500 ML 

IV 1 FLACONE 1G 

{V 1 FLACONE 200 MG 

1 FIALA LIOF.50 MCG + 1 F.SOLV. 
IV1FLG1+F SOLV 10 ML 

WV1FLG2 

#1" MONOVIAL IV 1 FLACONE 1 GR 

"2" MONOVIAL IV 1 FLACONE 2 GR 

"1* MONOVIAL IV 1 FL 1 GR + SACCA INFUSIONALE 
"2" MONOVIAL IV 1 FL 2 GR + SACCA INFUSIONALE 
SACCA 1.000 ML 

SACCA 3.000 ML 

SACCA 5.000 ML 

IV 1 FLAC.LIOF.500 MCG + SOLV. 

{V 1 FLAC.1 G + FLAC.SOLV.20 ML 

IV 1 FLAC.2,5 G + FLAC.SOLV.50ML 

IV 1 FLAC.5 G + FLAC.SOLV.100 ML 

1 FL LIOF 2500 MG + F SOLV 20 ML 

IV 1 FLACONCINO 2500 MG 

10 FLACONCINI 20 ML 

"34" 5 FL LIO 33,8 MIU + 5 PF SOLV 

‘34° 5 FLAC LIO 33,8 MIU + 5 SIR SOLV 
"13" 5 FLAC LIO 13,4 MIU + 5 SIR SOLV 
"13" 5 FLAC LIO 13,4 MIU + 5 F_SOLV 

"47° 4 FLAC LIO 47,0 MIU + 1 FIALA 1,4 ML 
"47" 5 FLAC LIO 47,0 MIU + 5 FIALE 1,4 ML 


FL LIO 250 UI + F SOLV + SET {AGO + FILTRO MONOUSO) 


IV FLACONGINO 2 ML 

IV FLACONCINO 10 ML 

IV FLAC.LIOF. + FLAC.SOLV.10 ML 

IV FLAC.LIOF. + FLAC.SOLV.20 ML 

IV FLAC.LIOF. + FLAC.SOLV.50 ML 
FLAC.LIOF.500 MG + SOLV.10 ML 
FLAC.LIOF.1000 MG + SOLV.20 ML 
FLAC.LIOF.2500 MG + SOLV.50 ML 
FL.LIOF.5000 MG + SOLV.100 ML 

1 FLAC. LIOF. 250 UI. + SOLV. 5 ML 

1 FLAC. LIOF. 1.000 U.l. + SOLV. 20 ML 
1 FLAC. LIOF. 2500 U.l. + SOLV. 50 ML 
ANESTETICO PER INALAZ. 250 ML 
SIRINGA STERILE 0,4 ML 1% 

SIRINGA STERILE 0,75 ML 1% 
SIRINGA STERILE 2 ML 1% 


Serie generale - n. 239 


Prezzo 
Lire 


43.900 
39.300 
12.800 
501.300 
54.500 
257.900 
21.600 
32.700 
81.800 
163.500 
12.900 
474,500 
96.600 
82.800 
30.300 
57.900 
29.300 
55.300 - 
31.500 
57.500 
6.700 
19.900 
33.200 
55.500 
102.200 
250.900 
492.700 
35.900 
35.900 
114.900 
1.178.200 
1.178.200 
470.500 
470.500 
324.600 
1,623.100 
234,100 
129.600 
628.700 
229.600 
446.300 
1.090.500 
47.100 
89.400 
211.000 
414.500 
201.900 
763.400 
1.671.900 
61.000 
151.400 
244.600 
982.500 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 239 


026505040 
026505053 
026505085 
026505077 
026505089 
026505091 
023216017 
027128038 
025900010 
025900022 
026307025 
026307037 
028307049 
032268017 
024333015 
023370012 
026355038 
028355040 
029226044 
031432014/M 
031432026/M 
0252686127 
025266139 
025266141 
025266154 
025268166 
025266178 
027013046 
027013059 
027181015 
027877012 
027877024 
027877036 
027877048 
027877051 
027877063 
027877075 
027877087 
027877099 
027877101 
027877113 
027877125 
027877197 
026462010 
026462022 
026482034 
026482059 
029225012 
029225024 
0292250368 
029117013 
029117025 
029117037 


HEMOFIBRINE 
HEMOFIL M 
HEPATECT 
HEPATECT 

HEXABRIX 320 
HEXABRIX 320 
HEXABRIX 320 
HIDONAC 

HRF 

HYPERSTAT 

IAL 

IAL 

lAL F 

ICODIAL 

ICODIAL 

IG VENA N IV. 

IG VENA N LV. 

IG VENA N IV, 

IG VENA N IV, 

IG VENA N IV. 

IG VENA N IV. 
IKESTATINA 
IKESTATINA 
ILOMEDIN 
IMAGOPAQUE 
IMAGOPAQUE 
IMAGOPAQUE 
IMAGOPAQUE 
IMAGOPAQUE 
IMAGOPAQUE 
IMAGOPAQUE 
IMAGOPAQUE 
IMAGOPAQUE 
IMAGOPAQUE 
IMAGOPAQUE 
IMAGOPAQUE 
IMAGOPAQUE 

IMIPEM 

IMIPEM 

IMIPEM 

IMIPEM 

IMMUNATE STIM PLUS 
IMMUNATE STIM PLUS 
IMMUNATE STIM PLUS 
IMMUNINE STIM PLUS 
SMMUNINE STIM PLUS 
IRMUNINE STIM PLUS 


"YELLOW" SIRINGA 0,55 ML 1% 
"YELLOW" SIRINGA 0,85 ML 1% 
"GV" SIRINGA 0,55 ML 1,4% 

"GV" SIRINGA 0,85 ML 1,4% 
SIRINGA STER.MONOUSO 0,55 ML 
SIRINGA STER.MONOUSO 0,85 ML 
20 SPUGNE EMOST 

IV FL.LIOF. 250 Ul + FL10 ML 

IV 1 FIALA 2 ML 

IV 1 FIALA 10 ML 

1 FIALA 20 ML 

1 FLACONE 50 ML 

1 FLACONE 100 ML 

1 FLACONE EV 5 G 

FLAC. LIOF. 0,1 MG + F_SOLV 

IV 1F 20ML 15MG/ML 

FLAC.NO 24 MG/2 ML 

FLAC.NO 60 MG/S ML 

SOLUZ. SIRINGA 20 MG 1,1 ML 


"7,8" SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE 1,5 LITRI 
27,5" SOLUZIONE DIALISI PERITONEALE SACCA 2 LITRI 


IN.FLACONE 5 ML 250 MG 

I.V.FLACONE 10 ML 500 MG 

ILV.FLACONE 20 ML 1.000 MG 

I.V.FLAC.50 ML 2500 MG + SET INF 
LV.FLAC.100ML 5.000 MG + SET INF 

IV. FLAC.200 ML + SET INFUS. 

‘250° FL.LIOF.0,250 MG + F.SOL 

"3000" FL.LIOF.3 MG + F.SOLV 

IV 1 FIALA 0,100 MG 

1 FLACONE 50 ML 150 MG IML 

1 FLACONE 100 ML 150 MG 1/ML 

1 FLACONE 20 ML 200 MG I/ML 

1 FLACONE 50 ML 200 MG I/ML 

1 FLACONE 20 ML 250 MG I/ML 

1 FLACONE 50 ML 250 MG I/ML 

1 FLACONE 20 ML 300 MG I/ML 

i FLACONE 50 ML 300 MG I/ML 

1 FLACONE 100 ML 300 MG 1/ML 

1 FLACONE 50 ML 350 MG I/ML 

1 FLACONE 100 ML 350 MG 1/ML 

FLACONE 300 MGI/ML 200 ML 

FLACONE 350 MGI/ML 200 ML 

IN FLACONE 250 MG 

IV FLACONE 500 MG 

IV FLACONE 500 MG + FLAC SOLV 

"MONOVIAL* FL.500 MG/500 MG + SOL 

1 FLACONE 250 ULI, + KIT PER RICOSTRUZIONE 
FLACONE 500 U.l. + KIT PER RICOSTRUZIONE 
FLACONE 1.000 U.i. + KIT PER RICOSTRUZIONE 
1 FLACONE 200 U.l. + SET PER RICOSTRUZIONE 
1 FLACONE 600 U.l. + SET PER RICOSTRUZIONE 
1 FLACONE 1200 U.l. + SET PER RICOSTRUZIONE 


ni 


179.100 
276.100 
196.600 
301.300 
191.500 
291.100 
4.800 
235.200 
126.900 
614.800 
21.000 
48.000 
91.200 
40.000 
25.900 
419.400 
112.200 
236.400 
129.000 
33.750 
31.950 
23.400 
46.800 
89.300 
214.000 
421.900 
832.200 
36.700 
403.700 
308.000 
34.200 
68.400 
18.700 
47.100 
22.300 
55.800 
27.300 
68.200 
136.400 
74.700 
149.300 
275.000 
299.200 
24.100 
41.600 
41.600 
41.600 
315.200 
640.300 
1.280.700 
233.800 
599.000 
1.197.900 
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sì 


028180014 
028180026 
028180038 
029684014 
0296840268 
029684038 
028822017 
028822029 
028822031 
029167044 
026053013 
026053025 
026053037 
026053049 
026133025 
028260012 
026260024 
026260036 
028260048 
028260051 
026260063 
028260075 
026260087 
030675019/E 
026474015 
028282010 
028282022 
028282034 
028282046 
028282059 
028282081 
028282073 
028282085 
028282097 
028282109 
028282111 
026282123 
028282135 
028282147 
028282150 
028282162 
028282174 
028282186 
028282198 
028282200 
028282212 
028282224 
028282236 
028282248 
028282251 
028282263 
028282275 
028282287 


IMMUNOENDOCIG IV FLAC.LIOF. + FLAC.SOLV.10 ML 
IMMUNOENDOCIG IV FLAC.LIOF. + FLAC.SOLV.20 ML 
IMMUNOENDOCIG IV FLAC.LIOF. + FLAG.SOLV.50 ML 
IMMUNOENDOZIG 1 FLACONE LIOF. 250 U.I. + SOLV. 5 ML 
IMMUNOENDOZIG 1 FLACONE LIOF. 1.000 ULI. + SOLV. 20 ML 
IMMUNOENDOZIG 1 FLAG. LIOF. 2500 ULI, + SOLV. 50 ML 
IMMUNOGLOBULINA UMANA CMV FLAC.UOF + SOLV.10 ML 


IMMUNOGLOBULINA UMANA CMV 
IMMUNOGLOBULINA UMANA CMY 


INFRAMIN 
INIBIL 

INIBIL 

INIBIL 

INIBIL 
INOCOR 
INTRAGLOBIN 
INTRAGLOBIN 
INTRAGLOBIN 
INTRAGLOBIN 
INTRAGLOBIN 
INTRAGLOBIN 
INTRAGLOBIN 
INTRAGLOBIN 
INVIRASE 
JODURO DI SODIO | 131 
IOMERON 
IOMERON 
IOMERON 
IOMERON 
IOMERON 
IOMERON 
IOMERON 
IOMERON 
IOMERON 
IOMERON 
{OMERON 
IOMERON 
IOMERON 
{OMERON 
IOMERON 
IOMERON 
{OMERON 
{OMERON 
IOMERON 
IOMERON 
IOMERON 
IOMERON 
IOMERON 
IOMERON 
IOMERON 
IOMERON 
IOMERON 
IOMERON 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


FLAC.LIOF + SOLV.20 ML 
FLAC.LIOF + SOLV.50 ML 

FLEBO FL.SOLUZIONE 5,3%1000 ML 
2 F 100.000 UK 5 ML 

2F 200.000 UIK 10 ML 

4 FL 500.000 UIK 50 ML 

1 FL 500.000 UIK 20 ML 

IV FIALA 20 ML 

IV 1 FL.LOF.0,25 G + F_SOLV.5ML 
IV 1 FL.LIOF.0,5 G + F_SOLV.10ML 
IV 4 FL.LIOF.2,5 G + F_SOLV.50ML 
"F" IV 4 FLAC.2,5 G 50 ML 

"FP" IV 1 FLAC.5 G 100 ML 

"F" IV 1 FLAC.10 G 200 ML 

"F" 4 FIALA 10 ML (0,5 G) 

"F* 1 FIALA 20 ML {1 G) 
FLACONE 270 CAPSULE 200 MG 
T1-2-3-5-10-30-50.CPS RADIOIOD 
"250" FIALA 10 ML 

"300" FIALA 10 ML 

"300" FIALA 20 ML 

"350" FIALA 20 ML 

"300" FLACONE 30 ML 

"350" FLACONE 30 ML 

"400" FLACONE 30 ML 

*150" FLACONE 50 ML 

"200" FLACONE 50 ML 

“250” FLACONE 50 ML 

“300” FLACONE 50 ML 

‘350" FLACONE 50 ML 

"400" FLACONE 50 ML 

"150" FLACONE 75 ML 

"200" FLACONE 75 ML 

“250” FLACONE 75 ML 

"300° FLACONE 75 ML 

"350" FLACONE 75 ML 

"400" FLACONE 75 ML 

"150" FLACONE 100 ML 

"200" FLACONE 100 ML 

"250" FLACONE 100 ML 

"300" FLACONE 100 ML 

"350" FLACONE 100 ML 

"400" FLACONE 100 ML 

"450" FLACONE 150 ML 

“200” FLACONE 150 ML 

"250" FLACONE 150 ML 


Serie generale - n, 239 


229.600 
448.300 
1.090.500 
201.900 
763.400 
1.671.900 
229.600 
446.300 
1.090.500 
35.800 
18.300 
29,000 
35.300 
35.300 
33.100 
26.000 
60.500 
207.600 
209.100 
408.500 
807.200 
49.600 
94.500 
638.000 


18.700 
22.000 
42.300 
49.100 
61.200 
71.200 
81.000 
51.400 
67.800 
84.400 
100.700 
116.600 
132.700 
76.000 
100.700 
124.600 
148.700 
170.100 
194.100 
100.700 
132.700 
162.400 
194.100 
225.100 
254.600 
148,700 
194.100 
239.000 


a 
€) 
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Ù du ta 


028282299 IOMERON "300" FLACONE 150 ML 285.500 
028282301 IOMERON *350* FLACONE 4150 ML 328.800 
028282313 KOMERON "400" FLACONE 150 ML 366.300 
028282325 IOMERON *180* FLACONE 200 ML 194.100 
028282337 {OMERON "200° FLACONE 200 ML 254,600 
020282348 {OMERON “250" FLACONE 200 ML 316.300 
028282352 IOMERON "300" FLACONE 200 ML 386.300 
028282364 KOMERON “350” FLACONE 200 ML 395.300. 
029282376 (OMERON "400" FLACONE 200 ML 445.500 
028282368 IOMERON "150" FLACONE 250 ML 239.000 
028282390 IOMERON "200" FLACONE 250 ML 316.300 
028282402 IOMERON "250" FLACONE 250 ML 372.100 
028282414 IOMERON "300° FLACONE 250 ML 417.800 
028282426 (OMERON "350" FLACONE 250 ML 480.400 
028282438 IOMERON "400" FLACONE 250 ML 533.500 
024425011 IOPAMIRO "200" INIETT.4 FIALA 10 ML 15.400 
024425023 IOPAMIRO "300" INIETT.1 FIALA 10 ML 16.400 
024425095 IOPAMIRO "300" INIETT.1 FLACONE 30 ML 49.100 
024425047 IOPAMIRO "300" INIETT.1 FLACONE 50 ML 81.800 
024425050 IOPAMIRO "370" INIETT.1 FIALA 10 ML 17.000 
024425082 IOPAMIRO "370" INIETT.1 FLACONE 30 ML 51.200 
024425074 IOPAMIRO "370° INIETT.1 FLACONE 50 ML 85.300 
024425100 IOPAMIRO "300" INIETT.1 FLACONE 100 ML 163.500 
024425112 IOPAMIRO 370" INIETT.1 FLACONE 100 ML 170.500 
024425124 IOPAMIRO 150" INIETT.1 FLACONE 50 ML 48.800 
024425136 IOPAMIRO "150" INIETT.1 FLACONE 100 ML 97.600 
024425148 IOPAMIRO 2150" INIETT.1 FLACONE 250 ML 243.900 
024425151 IOPAMIRO "300° FLACONE 200 ML 327.000 
024425183 IOPAMIRO "370° FLACONE 200 ML 341.100 
025632035 IPAZONE IV 1 FL POLV 1.000 MG + 1F SOLV 14.800 
029399033 IPSTYL 6 FLAC. LIOF. 30 MG + SOLV 6.816.600 
029307016 ISEPACIN 1 FIALA 50 MG 4.700 
029307028 ISEPACIN 1 FIALA 100 MG 9.000 
029307030 ISEPACIN 1 FIALA 250 MG 22.400 
029307042 ISEPACIN 1 FIALA 500 MG 44,200 
027592017 ISF 09338 IM 1 FLAC. 500MG + F. SOLV.2ML 11.700 
027592029 ISF 09338 IV FLAC.500 MG + F.SOLV.10 ML 11,700 
027592031 ISF 09338 IM FLAC.1 G + F.SOLV.3 ML 22.700 
027592043 ISF 09338 {V FLAC.1 G + F.SOLV.20 ML 22.700 
027592056 ISF 09338 IV FLACONE 2-6 43.700 
026361016 ISI F2 ST 100 COMPRESSE RIVESTITE 223.500 
028938050 ISIVEN VII, FLAC.LIOF.500 MG + SOLV.10 ML 47.100 
026938062 ISIVEN VII. FLAC.LIOF.1000 MG + SOLV.20 ML 89.100 
026938074 ISIVEN V.), FLAC.LIOF.2500 MG + SOLV.50 ML 211.000 
026938086 ISIVEN VII. FL.LIOF.5000 MG + SOLV.100 ML 414.500 
029360068 ISOBRANCH 4% SACCA CLEAR FLEX SOLUZ.1000 ML 12.100 
027532011 ISOVIST 190" FLACONE 10 ML 48,800 
027532023 ISOVIST 2190" FLACONE 20 ML 83.100 
027532035. —ISOVIST "240° FLACONE 10 ML 57.900 
027532047 ISOVIST "240" FLACONE 20 ML 100.700 
027532050 ISOVIST "300" FLACONE 10 ML 69.300 
027532062 ISOVIST ‘280" 1 FLACONCINO 10 ML 84.800 
027532074 ISOVIST "280" 1 FLACONCINO 20 ML 129.400 


e RER 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 239 


0275320868 
027532098 
027532100 
027532112 
022536015 
029046012 
029046024 
029046036 
029046048 
029097019 
020951051 
022463020 
022884062 
022884086 
022884098 
022884100 
026744019 
027370042 
029615010 
029615022 
029615034 
025766027 
025766039 
024659183 
020472015 
027961034 
027961059 
027961061 
027352089 
031110012 
031110024 
026223026 
014801017 
023574027 
027485010 
027485022 
027485034 
027485046 
027485059 
027485061 
026576013 
026576025 
026576037 
028576049 
026576052 
026576064 
027019037 
027019052 
027019088 
027019090 
031831035 
028543015 
028543027 


ISOVIST 
ISOVIST 
ISOVIST 
ISOVIST 
ISTEROPAC E.R. 
IVELIP 
IVELIP 
IVELIP 
IVELIP 
KABIKINASE 
KEFLIN NEUTRO 
KETALAR 
KIR RICHTER 
KIR RICHTER 
KIR RICHTER 
KIR RICHTER 
KISOLV 
KLACID 
KOGENATE 
KOGENATE 
KOGENATE 
KYBERNIN P 
KYBERNIN P 
LEDERFOLIN 
LEPTOFEN 
LEUCOMAX 
LEUCOMAX 
LEUCOMAX 
LEVOFOLENE 
LEVOVIST 
LEVOVIST 
LIO CRIO 


LIOSIERO ANTIBOTULINICO 


LIPIODOL U.F. 
LIPOFUNDIN MCT 
LIPOFUNDIN MCT 
LIPOFUNDIN MCT 
LIPOFUNDIN MCT 
LIPOFUNDIN MCT 
LIPOFUNDIN MCT 
LIPOFUNDIN S 
LIPOFUNDIN 8 
LIPOFUNDIN $ 
LIPOFUNDIN S 
LIPOFUNDIN S 
LIPOFUNDIN S 
LIPOSYN 
LIPOSYN 
LIPOSYN 
LIPOSYN 

LISA 

LORADISTA 
LORADISTA 


“280” 1 FLACONE 50 ML 

"280" 1 FLACONE 100 ML 
"280° 1 FLACONE 150 ML 
"280" 1 FLACONE 200 ML 

1 FIALA 10 ML 

(INIETT. 1 FLACONE 100 ML 
INIETT. 1 FLACONE 250 ML 
{INIETT. 1 FLACONE 500 ML 
INIETT. 1 FLACONE 1.000 ML 
FLACONCINO 1.500.000 ULI, 
FLACONE 2 G 

1 FLAC.10 ML 

IV 2 FIALE 10 ML 100.000 UIC 
IV 2 FIALE 10 ML 200.000 UIC 
IV 1 FIALA 20 ML 500.000 UIC 


FLEBO 1 FLAG, 73 ML 500.000 UIC 

1 FL 100.000 Ul + 1 F SOLV 2 ML 

IV FIALA 500 MG + F.SOLV.10 ML 

1 FL LIOF 250 Ul + 1 FL SOL 2,5 ML 
1 FL LIOF 500 Ut + 1 FL SOL 5 ML 

1 FL LIOF 1.000 Ul + 1 FL SOL 10 ML 
1 FL.1000 Ul + 1 FL.20 ML + SET 

1 FLAG 500 UI + 1 FLAC 10 ML + SET 


175" FLACONE E.V. 

IM IV 1 FIALOIDE 10 ML 

3 FLAC. 150 MCG + 3 F. SOLV 
3 FLAC. 300 MCG + 3 F. SOLV 
1 FLAC. 400 MCG + 1 F. SOLV 
INIETT.1 FLACONCINO 100 MG 


1 FLAC.4GR + 1 FL.20ML + KIT PRELIEVO + SIRINGA 
1 FLAC 2,5 G +1 FL 20 ML + KIT PRELIEVO + SIRINGA 
FL.500 UI FATT.VIII + SOLV 20 ML 


1 FIALA + FIALA 10 ML 
1 FIALA 10 ML 

°10%° FLACONI 100 ML 
"40%" FLACONI 250 ML 
"10%" FLACONI 500 ML 
*20%" FLACONI 100 ML 
"20%" FLACONI 250 ML 
"20%" FLACONI 500 ML 


10% FLACONE INFUSIONE 100 ML 
10% FLACONE INFUSIONE 500 ML 
20% FLACONE INFUSIONE 100 ML 
20% FLACONE INFUSIONE 500 ML 


10% FLACONE 250 ML 
20% FLACONE 250 ML 
10% IV FLACONE 100 ML 
10% IV FLACONE 500 ML 
20% IV FLACONE 200 ML 
20% IV FLACONE 500 ML 


"1000" 1 FLAC 1 G EV + 1 F SOLV 2,5 ML 


8 CAPSULE 200 MG 
8 BUSTINE 200 MG 


NI, pg 


323.300 
846.600 
969.900 
1.293.200 
4.000 
18.800 
33.500 
55.200 
81.700 
365.600 
9.600 
12.900 
23.100 
43.300 
52.900 
53.200 
157.000 
21.000 
634.600 
1.269.200 
2.538.500 
738.600 
355.200 
111.100 
6.900 
394.200 
696.300 
350.400 
63.300 
423.100 
264.400 
406.500 
857.800 
13.600 
14.800 
21.200 
32.800 
20.200 
30.300 
53.000 
10.900 
25.900 
16.100 
44.100 
15.700 
24.500 
9.700 
32.000 
24.600 
53.400 
26.100 
33.700 
33.700 
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028543038 
028345015 
028345027 
028345039 
026756041 
026756116 
026804029 
026804031 
024527069 
025148014 
027530043 
025434010 
025434022 
027074018 
027074020 
027074032 
027074044 
029057015 
024027017 
024027029 
024027031 
026783023 
026783035 
028949016 
028949028 
028949030 
028949042 
028949067 
028949079 
027406038 
027909035 
027909047 
028970034 
028109015 
027399031 
027399043 
028747018 
028552014 
027156013 
024647012 
024647024 
024847036 
027960032 
027960057 
027960069 
027294026 
016768038 
028845016 
028845028 
028845030 
027714017 
027714029 
027714031 


LORADISTA 
LORBEF 
LORBEF 
LORBEF 
LORICIN 
LORICIN 
LOSEC 
LOSEC 
LUKADIN 


LYMPHOGLOBULINE 


MACLADIN 
MACTAM 
MACTAM 
MAGNEVIST 
MAGNEVIST 
MAGNEVIST 
MAGNEVIST 


MAGNEVIST ENTERAL 


MEFOXIN 
MEFOXIN 
MEFOXIN 
MEPRAL 
MEPRAL 
MERREM 
MERREM 
MERREM 
MERREM 
MERREM 
MERREM 
METACAF 
METAFAR 
METAFAR 
METASAL 
METASTRON TM 
METAZOL 
METAZOL 


METHOTREXATE KNOLL 
METILCELLULOSA 


MIBEG 131T 
MIDRAN: 
MIDRAN 
MIDRAN 
MIELOGEN 
MIELOGEN 
MIELOGEN 
MIOCHOL E 
MITOMYCIN C 
MIVACRON 
MIVACRON 
MIVACRON 
MIXOBAR 
MIXOBAR 
MIXOBAR 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


100 ML FLACONE GRANULARE 

8 CAPSULE 200 MG 

8 BUSTINE 200 MG 

GRANULATO 100 ML 100 MG/5 ML 
IV 1 FLACONCINO 1,5 G 

V 1 FLAC.1 G SULA. + 2 G AMP. 
IV 1 FIALOIDE 40 MG 

IV 5 FIALOIDI 40 MG 
5F2ML05G 

1 FLACONE 5 ML 

IV FLAC.500 MG + F.SOLV.10 ML 
IM 1 FLAC. G14+F. SOLV 3 ML 
IV 1 FLAC. G 2 + F SOLV 20 ML 
IV 1 FLACONE 20 ML 

FLACONE 5 ML 

FLACONE 10 ML 

FLACONE 15.ML 

1 FLACONE 100 ML 

IM 1FL 16+F 2 ML 

IV 1FL 1G + F 10 ML 

IV 1FL 26 + F 20 ML 

IV 1 FIALA LIOF.40 MG 

IV 5 FIALE LIOF.40 MG 

IM 1 FLAC.500 MG + SOLV. 2 ML 
IN 4 FLAC.250 MG + SOLV. 5 ML 
IV 1 FLAC.500 MG + SOLV.10 ML 
IV 4 FLAC.1000 MG + SOLV.20 ML 
INF.1 FL.500 MG + SOLV.100 ML 
INF.1 FL.1000 MG + SOLV.100 ML 
IV FLACONE 1.000 MG + F.SOLV. 
IV 1 FLACONE 1 G + F.SOLV.10 ML 
{V 1 FLACONE 2 G 

{V FLAC.1000 MG + F.SOLV.10 ML 
1 FIALA SOLUZIONE STERILE 

IV 1 FL.1000 MG + 1 F.SOLV.10 ML 
IV 1 FLACONE 2.000 MG 

S FIALE 50 MG/5 ML 

FUSTINO 1900 ML 

INF.ENDOV.PER USO TERAPEUTICO 
EV 2 FIALE 5 ML 

EV 2 FIALE 10 ML 

EV FLACONE 50 ML 

3 FLAG. 150 MCG + 3 F. SOLV 

3 FLAC. 300 MCG + 3 F. SOLV 

1 FLAC. 400 MCG + 1 F. SOLV 
SOLUZ.INTRAOCULARE 2 ML 1:100 
ÎV 1 FLACONE 20 MG 

N 5 FIALE 5 ML 

IV 5 FIALE 10 ML 

IV 2 FIALE 25 ML 

*100%" 1 FUSTINO MULTIDOSE 5 L 
100%" 4 FUSTINI MULTIDOSE 5 L 
"VENTRICOLO" 1 MONOD.60% 200 ML 


Serie generale - n. 239 


44.200 
33.700 
33.700 
44.200 
10.000 
17.300 
19.800 
89.900 
95.200 
84.900 
21.000 
18.000 
32.000 
200.300 
65.900 
431.800 
497.700 
280.600 
12.400 
12.400 
21.900 
19.800 
92.200 
54.300 
30.600 
94.300 
102.000 
54.300 
102.000 
22.600 
22.600 
36.400 
16.900 
4.853.800 
16.900 
33.500 
95.000 
28.200 


20.700 
41.300 
50.500 
394.200 
696.300 
350.400 
31.700 
72.200 
47.600 
82.700 
82.700 
170.900 
683.800 
5.500 


(*) 
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Supplemento ordinario alla GAZZEYTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 239 


027714043 
027714056 
027714068 
027714070 
027714082 
027714094 
027714106 
027714118 
027714120 
027714132 
031826035 
027951019 
027951021 
027951033 
027951058 
025337015 
025337027 
025422092 
025422104 
024217085 
025442029 
027422017 
029059021 
029059045 
029059058 
029059060 
029059084 
029059108 
027251014 
017084029 
029405014 
029405026 
029405038 
029405040 
029405053 
025998016 
025998028 
027695016 
027695028 
026473025 
026141150 
026141162 
026141174 
026141186 
032215028 
032215030 
027724018 
028645012 
026816033 
026568012 
026566024 
030081018/E 
030081020/E 


MIXOBAR 
MIXOBAR 
MIXOBAR 
MIXOBAR 
MIXOBAR 
MIXOBAR 
MIXOBAR 
MIXOBAR 
MIXOBAR 
MIXOBAR 
MODIEM 
MODIVID 
MODIVID 
MODIVID 
MODIVID 
MODUSTATINA 
MODUSTATINA 
MONOCGID 
MONOCID 
MONORES 
MOXACEF 
MULTILASE 
MYELOSTIM 
MYELOSTIM 
MYELOSTIM 
MYELOSTIM 
MYELOSTIM 
MYELOSTIM 
MYOSCINT 
MYOTENLIS 
MYOVIEW 
MYOVIEW 
MYOVIEW 
MYOVIEW 
MYOVIEW 
NALADOR 
NALADOR 
NAPRILENE EV 
NAPRILENE EV 
NASTOREN 
NEODUPLAMOX 
NEODUPLAMOX 
NEODUPLAMOX 
NEODUPLAMOX 
NEUTREXIN 
NEUTREXIN 
NIMOTOP PER INFUSIONE 
NIPENT 

NIZAX 
NORCURON 
NORCURON 
NORVIR 
NORVIR 


"VENTRICOLO"50 MONOD.60%200 ML 
"VENTRICOLO" 1 MONOD.60% 230 ML 
"VENTRICOLO"50 MONOD.60%230 ML 
"VENTRICOLO" 1 FUST.MULT.60% SL 
"VENTRICOLO"4 FUST.MULT.60% SL 
"COLON" 1 FUST.MULTIDOSE 40% SL 
“COLON"4 FUST.MULTIDOSE 40% SL 
“ESOFAGO* 1 TUBO 100% 200 ML 
"ESOFAGO"S TUBI 100% 200 ML 
‘D.C."4 FUST.MULTIDOSE 70% 5 L 
POLV INIETT EV 1 G 

IM IV FL.POLV.250 MG + F.SOLV. 

IM IV FL.POLV.500 MG + F.SOLV. 

IM IV FL.POLV. 1 G + F.SOLV. 

IV FLAC.POLV. 2 G + F.SOLV. 

E.V. 1 FL LIOF. 0,25 MG + 1F 5ML 
IV 1 FL LIOF 2 MG + F SOLV 2 ML 
IV FLAG.500 MG + SIRINGA/SOLV. 

IV FLAC.1 G + SIRINGA/SOLV. 

10 FIALE 2 ML 

IM 1 FLAC.NO 1 G + 1 F.SOLV.3 ML 
INIETT.1 FL.30 U + SOLV.5 ML + SIR 
‘34° 6 FLAC LIOF + 5 FIALE 1 ML 


213" 6 FLAC 13,4 MIU + 5 FIALE SOLV 1ML 
"47° 1 FLAG 47,0 MIU + 1 FIALA SOLV 14 ML 
"47" 5 FLAG 47,0 MIU + 5 FIALE SOLV 1,4 ML 


"13" 6 FLAC LIOF + 5 SIR SOLV 1 ML 
"34" 5 FLAC LIOF + 5 SIR SOLV 1 ML 
1 F.0,5 MG 1 ML + 1 F.SOLV.1ML 
INIETT FL LIOF 500 MG + F_SOLV 

1 FIALA 

2 FIALE 

5 FIALE 

10 FIALE 

20 FIALE 

1 F LIOF MCG 100 + SOLV 2 ML 

1 F LIOF MCG 500 + SOLV 2 ML 

10 FIALE 1 MG EV 

10 FIALE 5 MG EV 

INFUSIONE VENOSA 1 FIALA 3 MG 
IV FL LIOF 600 MG + F_SOLV 10 ML 
IV FL LIOF 4700MG + F SOLV 20 ML 
IV FLACONE LIOF 2200 MG 

BB IV FL 550 MG + F SOLV.10 ML 
25 FIALE 25 MG 

SD FIALE 25 MG 

FL.INFUS.10 MG/50 ML + DEFLUSS. 
IV 1 FIALA 10 MG 

IV 5 FIALE 100 MG/4 ML 

5 F.LIOF.4 MG + 5 F.SOLV.1 ML 

10 F.LIOF.4 MG + 10 F.SOLV.1 ML 


FLACONE SOLUZIONE ORALE 80 MG/ML 


CAPSULE 100 MG 


276.500 
6,500 
324.900 
128.700 
514.700 
92.000 
368.200 
13.100 
65.500 
498.900 
23.100 
9.200 
16.200 
29.400 
52.600 
37.800 
295.900 
15.000 
27.400 
8.900 
20.200 
1.955.900 
1.178.200 
470.500 
324.600 
1.823.100 
470,500 
1.178.200 
995.000 
5.400 
968.000 
2.029.100 
5,072.700 
10.145.400 
19.360.000 
26.400 
57.000 
53.500 
267.600 
304.700 
5.500 
9.700 
13.400 
5,500 
2.094.200 
3.986.300 
41.100 
2.440.700 
16.100 
29.900 
55.000 

856.700 (**) 

612.900 (*) 


13-10-1997 


N° AIC 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Prezzo 
SE 


Serie generale - n. 239 


029447012/E —NOVOSEVEN IV 1 FLACONE POLVERE LIOF.1,2 MG + 1 FLAC. SOLV. 3.342.300 
029203015 NUTRINEAL PD2 SACCA 1.000 ML 24.800 
029203027 NUTRINEAL PD2 SACCA 2.000 ML 49.500 
029203039 —-NUTRINEAL PD2 SACCA 2500 ML 61.900 
029204017 NUTRINEAL PD4 SACCA 1.000 ML 24.800 
029204028 NUTRINEAL PD4 SACCA 2.000 ML 49.500 
029204031 NUTRINEAL PD4 SACCA 2500 ML 81.900 
-029852011 OCTREOSCAN 111 KIT RADIODIAGNOSTICO (2 FLACONI) (®) 
026803027 OMEPRAZEN 1 FIALA LIOF.40 MG 19.800 
026803039 OMEPRAZEN 5 FIALE LIOF.40 MG 94.600 
025477011 OMNIPAQUE "240" SOLUZ EV CONTRASTO 20 ML 26.700 
025477023 OMNIPAQUE "240" SOLUZ EV CONTRASTO 50 ML 65.900 
025477035 OMNIPAQUE 300° SOLUZ EV CONTRASTO 20 ML 33.200 
025477047 OMNIPAQUE '300" SOLUZ EV CONTRASTO 50 ML 81.800 
025477050 OMNIPAQUE "300° SOLUZ EV CONTRASTO 100ML 161.200 
025477082 OMNIPAQUE "350" SOLUZ EV CONTRASTO 50 ML 87.900 
025477074 OMNIPAQUE *350° SOLUZ EV CONTRASTO 100ML 175.800 
025477088 OMNIPAQUE "300° SOLUZ EV CONTRASTO 75 ML 106.100 
028993018 OMNISCAN FLACONE 10 ML 110.000 
028993020 OMNISCAN FLACONE 15 ML 164.900 
028993032 OMNISCAN FLACONE 20 ML 219.900 
027787011 ONCOSCINT CR103 1 FL.1 MG/2ML + FL.SOLUZ.2 ML 807.300 
021403011 OPACIST ER FLACONE 200 ML 15.000 
027674011 OPTIRAY "320° 1 FLACONE 20 ML 38.400 
027674023 OPTIRAY "320° 1 FLACONE 30 ML 57.100 
027674035 OPTIRAY '320* 1 FLACONE 50 ML 95.100 
027674047 OPTIRAY "320* 1 FLACONE 100 ML 179.000 
027674050 OPTIRAY "320% 1 FLACONE 150 ML 237.300 
027674062 OPTIRAY *320" 1 FLACONE 200 ML 312.000 
027674074 OPTIRAY *240* 1 FLACONE 50 ML 71.800 
027674086 OPTIRAY "240" 1 FLACONE 100 ML 140.800 
027674098 OPTIRAY *240" 1 FLACONE 200 ML 239.900 
027674100 OPTIRAY *160" 1 FLACONE 50 ML 51.300 
027874112 OPTIRAY "160" 1 FLACONE 100 ML 100.700 
027674124 OPTIRAY "300" 1 FLACONE 50 ML 80.900 
027674136 OPTIRAY "300" $ FLACONE 100 ML 159.900 
027674148 OPTIRAY "300" 1 FLACONE 150 ML 234.700 
027674151 OPTIRAY "350" 1 FLACONE 50 ML 93.100 
027674163 OPTIRAY "350" 1 FLACONE 100 ML 180.800 
027674475 OPTIRAY "350" 1 FLACONE 150 ML 271.200 
027674187 OPTIRAY "240" FLAC. SIRINGA 50 ML 713.600 
027674199 OPTIRAY "300" FLAC. SIRINGA 30 ML 485.500 
027674201 OPTIRAY *300° FLAC. SIRINGA 50 ML 809.100 
027925015 ORNIDYL INJECTIONS 1 FIALA 20 ML 2G-100MG/ML 30.300 
027925027 ORNIDYL INJECTIONS 1 FIALA 100 ML 206-200 MG/ML 302.700 
025815010 ORTHOCLONE OKT3 E.V. 5 FIALE 5 ML (1 MG/ML) 3.985.700 
023183078/M —ORUDIS IV 6 FL 100 MG+6F 5 ML 7.900 
025213164 OSTEOTONINA "400" FLAC MULTIDOSE 400 Ul/2 ML 32.700 
028762021 OTOIAL 2 FLACITAMPONE SPUGNOSO 10 MG 102.000 
028536011 OVERNAM IM FLACONE 0,5 G + F.SOLV, 18.200 
028536023 OVERNAM IM FLACONE 1 G + F.SOLV. 32.800 
028536035 OVERNAM IV FLACONE 0,5 G + F.SOLV. 18.200 
028536047 OVERNAM IV FLACONE 1 G + F.SOLV. 32.800 


13-10-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 239 


N° AIC 


025989031 
025989043 
022697015 
029284015 
025934023 
025939024 
003861034 
029021019 
029021021 
029021033 
029021045 
002347019 
002347021 
002347033 
026958025 
027317039 
027317041 
027723016 
024726034 
024726059 
024726073 
022501011 
022501023 
022501035 
022501047 
029091016 
029091028 
029091030 
029091042 
028439014 
028439026 
028439038 
025407038 
025407040 
029055011 
029055023 
029055035 
029055047 
027131010 
027069018 
027069020 
027069032 
028554018 
028554020 
028554032 
028554044 
028553016 
028558017 
028559019 
027584010 
027114014 
026381020 
024748030 


PARENTAMIN 
PARENTAMIN 
PAVULON 
PEDITRACE 
PEFLACIN 

PEFLOX 
PENICILLINA ICAR 
PENTAGLOBIN 
PENTAGLOBIN 
PENTAGLOBIN 
PENTAGLOBIN 
PENTOTHAL SODIUM 
PENTOTHAL SODIUM 
PENTOTHAL SODIUM 
PERFAN 

PERGANIT 
PERGANIT 
PERIPLUM INFUSIONE 
PERSOLV RICHTER 
PERSOLV RICHTER 
PERSOLV RICHTER 
PLANDER 

PLANDER 

PLANDER 

PLANDER 

PRECOND 

PRECOND 

PRECOND 

PRECOND 

PREPIDIL 

PREPIDIL 

PREPIDIL 
PRIMBACTAM 
PRIMBACTAM 
PROHANCE 
PROHANCE 
PROHANCE 
PROHANCE 
PROLEUKIN 

PRONTO PLATAMINE 
PRONTO PLATAMINE 
PRONTO PLATAMINE 
PRONTOBARIO 60% 
PRONTOBARIO 60% 
PRONTOBARIO 60% 
PRONTOBARIO 60% 
PRONTOBARIO ESOFAGO 
PRONTOBARIO HD 
PRONTOBARIO TAC 
PROSTAVASIN 
PROSTIN E 2 
PROSTIN VR 
PROVERTIN UM TIM 3 


IV 1 FLACONE 250 ML 10 % 

IV 1 FLACONE 500 ML 10 % 

10 FIALE 2 MU2 MG 

FLAC.NI SOLUZIONE 10 ML 

IV 1 FIALA INFUS. LENTA 400 MG 
IV 1 FIALA INFUS.LENTA 400 MG 
1 FL+1fF SOLV 1.000.000 

1 FIALA 10 ML 

1 FIALA 20 ML 

FLACONE INFUSIONE 50 ML 
FLACONE INFUSIONE 100 ML 

1 FLACONE 0,5 G 

1 FLACONE 1 G 

1 FLACONE 5 G 

1 FIALA 20 ML/100 MG 
SOLUZIONE 10 FIALE 10 ML 
SOLUZIONE 1 FLACONE 50 ML 

1 FL. 50 ML 0,02% + DEFLUSSORE 
1 FL 100.000 U+ 1 F 

1 FL 500.000 Ul + FL SOLV. 2 ML 
1 FL 1.000.000 UI + FL SOLV.2 ML 
IV FL 500 ML 

CON GLUCOSIO FL500ML 

RIV FL 500 ML 

R CON GLUCOSIO SOOMI 

30 CAPSULE 10 MG 

40 CAPSULE 10 MG 

20 CAPSULE 20 MG 

30, CAPSULE 20 MG 

GEL INTRACERV.SIRIN.0,5 MG/3 G 
GEL INTRAVAG.SIRINGA 1 MG/3 G 
GEL INTRAVAG.SIRINGA 2 MG/3 G 
INFUS.VENOSA 1 FLAC. G 0,5 
INFUS.VENOSA 1 FLAC. G 1 

EV FLACONE 5 ML 

EV FLACONE 10 ML 

EV FLACONE 20 ML 

EV FLACONE 15 ML 

INIETTABILE 1 FLAC.4 MG 1 ML 
IV FLACONE 10 MG 20 ML 

IV FLACONE 25 MG 50 ML 

IV FLACONE 50 MG 100 ML 
BICCHIERE 200 ML 

BICCHIERE 250 ML 

CONFEZIONE MULTIDOSE 2,5 L 
CONFEZIONE MULTIDOSE 5 L 
CREMA 250 ML 113% 

BICCHIERE MONODOSE 340 G 
FLACONE 225 ML SOSPENSIONE 
1 FIALA 20 MCG 

IV 1 FIALA 0,75 ML 

IV 4 FIALA 1 ML 0,5 MGIML 

1 FLAG.LIOF.200 UI + SOLV.10 ML 


190.400 
25.900 
25.900 

2.600 
91.000 

166.900 

364.800 

721.600 

3.700 
3.500 
4.800 
50.100 
92.000 
46.000 
41.100 
152.100 
691.400 
1.381.000 
9.800 
7.300 
14,400 
8.700 
15.100 
20.100 
20.100 
30.100 
56.500 
92.100 

139.600 
18.200 
32.800 
57.600 

115.200 

199.900 

172.800 

441.000 
19.300 
48.700 
91.100 

5.500 
7.100 
84.300 

128.600 
16.500 
16.900 
13.200 
34.700 
34.300 

154.500 

325.500 


13-10-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 239 


028639019 
028639021 
028639033 
025135017 
025135029 
025135031 
025135043 
025135056 
025135068 
025135070 
027225048 
027225059 
028687010 
028687022 
028687034 
026921015 
031126030 
027183033 
031849019 
026079018 
029026010 
022609022 
032887010/E 
025202072 
025202084 
025202096 
025202108 
019300019 
019300021 
025199011 
025199023 
025199035 
023286026 
025431014 
025431026 
025569017 
025569029 
025569031 
023878109 
023878123 
023878135 
023678147 
023878150 
023878182 
023816055 
027014012 
027014024 
027014038 
016805057 
016805107 
031841012 
031841024 
013362013 


PROVISC 
PROVISC 
PROVISC 
PUROCHIN 
PUROCHIN 
PUROCHIN 
PUROCHIN 
PUROCHIN 
PUROCHIN 
PUROCHIN 
QUINAZIL 
QUINAZIL 
RECOMBINATE 
RECOMBINATE 
RECOMBINATE 
RELSYNE 
REOFLUS 
REOMEDIN 
REOPRO 
RESACTIL 
RESURMIDE 
REVIVAN 
RILUTEK 
ROCEFIN 
ROCEFIN 
ROCEFIN 
ROCEFIN 
SALFPAS 
SALFPAS 
SANDOGLOBULINA 
SANDOGLOBULINA 
SANDOGLOBULINA 
SANDOPART 
SECTAM 
SECTAM 
SECUROPEN 
SECUROPEN 
SECUROPEN 
SELECTOGRAFIN 
SELECTOGRAFIN 
SELECTOGRAFIN 
SELECTOGRAFIN 
SELECTOGRAFIN 
SELECTOGRAFIN 
SELOKEN 
SEPTOPAL 
SEPTOPAL 
SEPTOPAL 
SERÉNASE 
SERENASE 
SEVORANE 
SEVORANE 
SIERO ANTICARBONCHIOSO SCLAVO 


SIRINGA MONOUSO 0,40 ML 
SIRINGA MONOUSO 0,55 ML 
SIRINGA MONOUSO 0,85 ML 

1 FL LIOF 5.000 UI + 1F SOLV 2 ML 
1 FL LIOF 25.000 UI + 1F SOLV 2ML 
1 FL LIOF 50.000 UI + 1F SOLV 2ML 
1 FL LIOF 100.000 UI + F SOLV 2ML 
IV FLAC.LIOF.250000 UI + F_SOLV 
FLAC.LIOF.500.000 Ul + 4 ML SOLV 
FL.LIOF. 1.000.000 UI + 4 ML SOLV. 
IV 6 FIALE 5 MG 

IV 12 FIALE 5 MG 

FLACONE 250 LU, 

FLACONE 500 ULI. 

FLACONE 1.000 ULI, 

1 FLAC. LIOF. 0,08 MG + SOLV 

10 FIALE 0,BML 20.000 ui 

ÎV 1 FIALA 0,100 MG 

f FLACONE 10 MG/S ML 
BARATTOLO POLVERE 500 G 

1 FIALA 3 MG 

"200" 10 FIALE 5 ML 

568 CPR RIVESTITE 50 MG 

"0,25" EV 1 FL -F +1 F SOLV 
50,5" EV 1 FL - F + 1 F_SOLV 

°° EV 1FL-F+1F SOLV 

2" EV 1 FL-F PERFUS. RAP. 

FL X FLEB 250 ML 

FL X FLEB 500 ML 

IV FL.LIOF.1 G + FL.SOLV + SET 
IV FL.LIOF.3 G + FL.SOLV + SET 
IV FL.LIOF.B G + FL.SOLV + SET 
10 COMPRESSE SUBLINGUALI 

IM 1 FLAC. G1+ 1 FLAC. SOLV 
IV FLAC. G 2 + 1 F. SOLV 20 ML 

1 FLAC INF. G 5 + 1 FLAC 50 ML 
1 FLAC G 2 + 1 FIALA 20 ML 

1 FLACG14+1FIALA 10M 

70% IV 1 FIALA 25 ML 

70% IV 1 FLACONE 50 ML 

70% IV 1 FLACONE 100 ML 

70% INF.1 FLACONE 130 ML 

70% 1 FLACONE 250 ML 

35% IV 1 FLACONE 250 ML 

IV 5 FIALE 5 ML 5 MG 

10 SFERE SU FILO CHIRURGICO 
30 SFERE SU FILO CHIRURGICO 
60 SFERE SU FILO CHIRURGICO 
20 COMPRESSE 10 MG 
SOLUZIONE ORALE 15 ML 1% 
FLACONE 250 ML TAPPO PILFER-PROOF 
FLACONE 250 ML SECURITY LOCK 
1 FIALA 10 ML 


n 


141.500 
174.000 
268.400 
12.800 
47.900 
92.500 
156.000 
377.400 
752.500 
1.503.000 
20.600 
41.300 
834.600 
1.289.200 
2.538.500 
218.400 
50.700 
467.400 
853.700 
47,500 
398.500 
45.600 
967.200 
8.800 
16.900 
30.800 
58.500 
4.300 
10.800 
94.100 
269.400 
529.900 
6.900 


13-10-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 239 


011198013 
011198025 
011198037 
006460012 
006460036 
010009013 
010009025 
010009037 
010009049 
040009052 
010009064 
010009076 
0105140016 
005750017 
029165040 
029169048 
028893030 
020397016 
027591015 
027591027 
027591039 
027591041 
027591054 
024972010 
024972022 
024973012 
024973024 
027984018 
027335013 
027335025 
025222047 
025222050 
017999018 
024724015 
024724027 
024724039 
020666051 
020868063 
020668075 
028522011 
028522023 
028522035 
029288014 
014684029 
028560011 
027154057 
028692010 
028692022 
028692034 
028692046 
022531139 
028848012 
032391017/E 


SIERO ANTIDIFTERICO SCLAVO 
SIERO ANTIDIFTERICO SCLAVO 
SIERO ANTIDIFTERICO SCLAVO 
SIERO ANTIRABBICO SCLAVO 

SIERO ANTIRABBICO SCLAVO 

SIERO ANTITETANICO SCLAVO 
SIERO ANTITETANICO SCLAVO 
SIERO ANTITETANICO SCLAVO 
SIERO ANTITETANICO SCLAVO 
SIERO ANTITETANICO SCLAVO 
SIERO ANTITETANICO SCLAVO 
SIERO ANTITETANICO SCLAVO 


SIERO CONTRO GANGRENA SCLAVO 
SIERO CONTRO LA GANGRENA GASSO 


SIFRAMIN 
SINTAMIN 
SINTOCEF 
SINTODIAN 
SKF G 02 
SKF G 02 
SKF G 02 
SKF G 02 
SKF G 02 
SOLPLEX 
SOLPLEX 
SOLPLEX 
SOLPLEX 
SOLUVIT 
SOMATOSTATINA UCB 
SOMATOSTATINA UCB 
SPECTRUM 
SPECTRUM 
STAFICYN 
STILAMIN 
STILAMIN 
STILAMIN 
STREPTASE 
STREPTASE 
STREPTASE 
SUMESTIL 
SUMESTIL 
SUMESTIL 
SUPRANE 
SYNTOCINON 
TAC ESOFAGO 
TAD 
TAKEMONAM 
TAKEMONAM 
TAKEMONAM 
TAKEMONAM 
TAVOR 
TAXOL 
TAXOTERE 


10000 Ul 1 FL 10 ML 

20000 Ul 1 FL 10 ML 

40000 Ui 1 FL 10 ML 

5000 UI 1 FLACONE 10 ML 

1000 Ui 1 FLACONE 8 ML 

CAV 5.000 Ut 1 FL 2 ML 

CAV 25.000 UI 1 FL 10 ML 

CAV 1500 Ul 1 FL 1 ML 

CAV 3.000 Ul 1 FL 1,5 ML 

CAV 10.000 UI 4 FL 5 ML 

CAV 20.000 UI 4 FL 10 ML 

CAV 50.000 UI 1 FL LIOF + 1 F 
25000 Ul 1 FL 10 ML 

1 FLACONE 10 ML 

FLEBO FL.SOLUZIONE 4% 1.000 ML 
FLACONE 1.000 ML 10% 

IV 1 FLAC.1000 MG + SOL 2,5 ML 
IM IV FIALOIDE 10 ML 2,5 MG/ML 
IM FLAC.500 MG + F.SOLV.2 ML 
IV FLAC.500 MG + F.SOLV. 10 ML 
IM FLAC.1 G + F.SOLV. 3 ML 

IV FLAC.1 G + F.SOLV. 20 ML 

IV FLACONE 2 G 

"40" FL SOL FIS 500 ML 

"40" FL SOL FIS 500 ML GLUC 
"70" FL SOL FIS 500 ML 6% 

"70" FL SOL FIS 500 ML GLUC 
10 FIALE 10 ML 

IV 4 FIALA 250 MCG + 1 F_SOLV 
IV 1 FIALA 3 MG + 1 F_SOLV 
V1FL1G+1F SOLVML 10 
W1FL2G 

IM 1FL+1F 25 ML 

IV 1 FIALA 250 MCG + 1 F.SOLV. 
IV 1 FLIOF 3 MG + 1 F SOLV 

1 FIALA 750 MCG + F.SOLV.2 ML 
1 FLAC.UOF. 250.000 UI 

1 FLAC.LIOF.750000 UI 

1 FLAC.LIOF.1.500.000 UI 

1 F.LIOF.250 MCG + F.SOLV.2 ML 
1 F.LIOF.3 MG + 1 F.SOLV.2 ML 
1 FIALA 750 MCG + F.SOLV.2 ML 
FLACONE 240 ML 

IM IV 6 FIALE 1 ML 5 Ul. 
BARATTOLO 30 G 

FL.LIOF.2,5 G + FL.SOLV.2,5 ML 
IM 1 FLAC.0,5 G + F.SOLV. 

IM 1 FLAC. 1 G + F.SOLV. 

IV 1 FLAC.0,5 G + F.SOLV. 

IV 14 FLAC. 1 G + F.SOLV. 
INIETT.S FIALE 4 MG 

1 FLACONE 30 MG/5 ML 


1 FIALA 20 MG/0,5 ML CONCENTRATO PER INFUSIONI 1V 


È Prezzo 


8200 
13.800 
24.900 
58.300 
13.000 
10.500 
44.800 

4.300 

7.100 
17.200 
36.200 
88.600 
51.100 
89.900 
26.200 
48.900 
25.700 

7.700 
11.700 
11.700 
22.700 
22.700 
43.700 
10.900 
11.000 

9.700 

9.800 

128.500 
41.700 
420.300 
30.300 
57.900 

3.700 

40.700 
516.700 
84.600 
46.800 
125.500 
365.600 
33.500 
457.000 
84.600 
184.400 

4.200 
11.700 
35.900 
18.200 
32.800 
18.200 
31.900 
21.200 

422.000 
324.300 (**) 


13-10-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 239 


dn 


032391028/E —TAXOTERE 80 MG/2,0 ML 1 FIALA CONCENTRATO PER INFUSIONE IV 1.210.900 (**) 
027187016 TEICOMID 1 F_LIOF 200 MG + F SOLV 3 ML 70.100 
026839017 TENACID IV FLACONE 500 MG 24,100 
026639029 TENACID IV FLACONE 1.000 MG 41.600 
026639031 TENACID IV FLACONE 1.000 MG + FLAC.SOLV 41.600 
026639056 TENACID "MONOVIAL* IV FL 500 MG/500 MG + SOLV. 100 ML 41.600 
026250011 TETAVEN IV 1 FL.5000 Ul + 1 FL 50 ML 827.500 
021253024 THAMESOL SOL X FLEB.250 ML 20.100 
025887011 TIENAM 1 FLACONE INIETTABILE 250 MG 24.100 
025887023 TIENAM 1 FLACONE INIETTABILE 500 MG 41.600 
025887035 TIENAM 1 FLAC. INIETT. 500 MG + SOLV 41.600 
025887050 TIENAM “MONOVIAL* FL 500 MG/500 MG + SOL 41.600 
024701043 TIFOX IM 1FLT1G+1FSOLV2ML 13.400 
027939014 TIMECEF IM IV 1 FL.250 MG + 1 F.SOLV.2ML 9.200 
027939026 TIMECEF JM IV 1 FL.500 MG + 1 F.SOLV.2ML 18.200 
027939040 TIMECEF IM IV 4 FL.1 G + 1 F.SOLV.4 ML 29.400 
027939053 TIMECEF IV 1 FLAC. 2 G + 1 F.SOLV.10 ML 52.600 
027118025 TIMENTIN IV 1 FLACONE 3,2 G 29.500 
» 025243092 TISSUCOL KIT FLACONE SOLUZIONE 0,5 ML 87.300 
025243104 TISSUCOL KIT FLACONE SOLUZIONE 1 ML 144.700 
025243116 TISSUCO?. KIT FLACONE SOLUZIONE 2 ML 257.900 
025243128 TISSUCOL KIT FLACONE SOLUZIONE 5 ML 547.500 
025243130 TISSUCOL KIT 2 SIR.P.USO SOL.CONGEL.0,5 ML 130.800 
025243142 TISSUCOL KIT 2 SIR.P.USO SOLUZ.CONGEL.1 ML 216,400 
025243155 TISSUCOL KIT 2 SIR.P.USO SOLUZ.CONGEL.2 ML 382,500 
025243167 TISSUCOL KIT 2 SIR.P.USO SOLUZ.CONGEL.5 ML 974.100 
023578053 TRANDATE IV 4 F.20 ML 100 MG 10.000 
018104012 TRASYLOL IV 2F SML 100.000 U1.C. 23.100 
018104024 TRASYLOL IV 2F 10ML 200.000 UL.C. 43.400 
018104038 TRASYLOL IV 1 FL 50 ML 500.000 UI.C. $3.100 
027025042 TRIVEMIL S FLACONE 500 ML 34.500 
027025055 TRIVEMIL S FLACONE 1.000 ML 62.800 
028584023 TROMBOLIS FLACONE 250.000 UL. 68.800 
028584035 TROMBOLIS FLACONE 750.000 LI. 182.900 
028584047 TROMBOLIS FLACONE 1.500.000 ULI. 365.600 
028995013 TUPEN I .1 FLACONE 10 MG 2.440.700 
023208010 UKIDAN IV 1FL + 1F 5.000 UI 13.600 
023208022 UKIDAN IV 1FL + 1F 25.000 UI 49.700 
023208034 UKIDAN IV 1FL + 1F 50.000 Vi 99.600 
023208048 UKIDAN IV 1FL + 1F 100.000 UI 160.000 
023208059 UKIDAN IV 1 FL. + 1 F.SOLV. 250.000 UI 399.200 
023208061 UKIDAN IV 1 FL. + 1 F.SOLV. 500.000 UI 795.900 
023208073 UKIDAN IV 1 F. + 1 F.SOLV. 1.000.000 UI 1.589.400 
026985018 ULTRAVIST “240” 1 FLACONE 50 ML 55.000 
026965020 ULTRAVIST "300" 1 FIALA 10 ML 15.100 
028985044 ULTRAVIST "300" 1 FLACONE 50 ML 75.900 
026985057 ULTRAVIST *300* 1 FLACONE 75 ML 113.800 
026985068 ULTRAVIST "300" 1 FLACONE 100 ML 151.800 
026965071 ULTRAVIST "370" 4 FIALA 30 ML 50.000 
028965083 ULTRAVIST "370" 1 FLACONE 50 ML 83,500 
026965095 ULTRAVIST "370" 1 FLACONE 100 ML 166.900 
028965107 ULTRAVIST “370* 1 FLACONE 200 ML 333.900 
026985119 ULTRAVIST *150" 1 FLACONE 50 ML 37.100 
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026965121 
026965133 
026965145 
026965158 
028965160 
026965172 
026965184 
026173017 
026173029 
026173031 
026173043 
026173056 
023732011 
022544011 
027140019 
027140021 
027140033 
026360026 
028360089 
029042064 
026562037 
026195091 
026195103 
026195115 
028195127 
026195139 
026195141 
026195154 
026195166 
025718026 
025718038 
020927012 
020927024 
020927036 
020927048 
020927051 
020927083 
020927075 
020927099 
023184017 
022064012 
023761012 
023761024 
013305014 
031774019 
031774021 
031774033 
031774045 
016334029 
016334056 
026978015 
026978027 
026978039 


l Prezzo 


ULTRAVIST 
ULTRAVIST 
ULTRAVIST 
ULTRAVIST 
ULTRAVIST 
ULTRAVIST 
ULTRAVIST 

UMAN CIG 

UMAN CIG 

UMAN CIG 

UMAN CIG 

UMAN CIG 

UMAN FIBRIN 

UMAN GAL E 

UMAN VZIG ENDOVENA 
UMAN VZIG ENDOVENA 
UMAN VZIG ENDOVENA 
UNASYN 

UNASYN 

UNICID 

URAPRENE 
UROCHINASI CRINOS 
UROCHINASI CRINOS 
UROCHINASI CRINOS 
UROCHINASI CRINOS 
UROCHINASI CRINOS 
UROCHINASI CRINOS 
UROCHINASI CRINOS 
UROCHINASI CRINOS 
UROKINASE CHOAY 
UROKINASE CHOAY 
UROMIRO 

UROMIRO 

UROMIRO 

UROMIRO 

UROMIRO 

UROMIRO 

UROMIRO 

UROMIRO 

UROMIRO 300 SODICO 
UROMIRO 340 
UROVIDEO 
UROVIDEO 


VACCINO ANTILEPTOSPIRA ISM 


VAMIN 

VAMIN 

VAMIN 

VAMIN 
VANCOCINA A.P. 
VANCOCINA A.P. 
VARITECT 
VARITECT 
VARITECT 


"450" 4 FLACONE 200 ML 

"300" 4 FLACONE 200 ML 

"300" 1 FLACONE 500 ML 

"300" 4 FLACONE 1.000 ML 

“370” 1 FLACONE 500 ML 

"370" 1 FLACONE 1.000 ML 

"300" 4 FLACONE 20 ML 

iM FIALA 2 ML 

{IM FIALA 5 ML 

ÎV FLAC.LIOF. + FLAC.SOLV.10 ML 
IV FLAC.LIOF. + FLAC.SOLV.20 ML 
IV FLAC.LIOF. + FLAC.SOLV.50 ML 
ÎV FL + F 100 ML 

IM 5 FL3 ML 

FLAC. LIOF. 250 U.i. + SOLV. 5 ML 
FLAC. LIOF. 100 U.i. + SOLV. 20 ML 
FLAC. LIOF. 2500 U.I. + SOLV. 50 ML 
IV FL.500MG SULB. + 1000MG AMP. 
IV 4 FLAC.1 G SULB. + 2 G AMP. 
IV 1 FLAC.1000 MG + SOLV. 

1 FIALA INIETTABILE 50 MG 
FLAC.NO LIOFILIZ. 25.000 U.i. 
FLAC.NO LIOFILIZ. 100.000 Ul. 
FLAC.NO LIOFILIZ. 250.000 ULI. 
FLAC.NO LIOFILIZ. 500.000 Ul. 
FLAC.NO LIOFILIZ. 1.000.000 Ul. 
SIR. PRONTO USO 250.000 Ul. 
SIR. PRONTO USO 500.000 ULI. 
SIR. PRONTO USO 1.000.000 Uli. 
IV 4 FL LIO 100.000 UI PH EUR + F SOLV 5 ML 
“300.000 Ul" 1 FLAC. LIOF + 1 FIALA SOLV. 10 ML 
300" 1 F 10 ML 300 MGIML 

"300" 1 F 20 ML 

"300". 1 F 50 ML 300 MG/ML 

"300" 4 F 100 Mi 300 MG/ML 
"420" 1 F 25 ML 420 MG/ML 

"420" 1 FL 50 ML 420 MG/ML 
FLACONE 24% 250 ML 

FLACONE 38% 250 ML 

INIETT.1 FLAC.100 ML 

1 FIALA 25 ML 

60% 1 FIALA 20 ML 

75% 1 FIALA 20 ML 

4F 1 ML 

"14 EF" 1 FLAC 500 ML 

"14 EF* 1 FLAC 1.000 ML 

"18 EF* 1 FLAC 500 ML 

"18 EF" 1 FLAC 1.000 ML 

I 1 FLACONE 500 MG 

"1" FLACONE 1 G IV 

IV 1 FIALA 5 ML 

IV 1 FIALA 20 ML 

IV 1 FLACONE 50 ML 


_ 85 


148.700 
296.000 
740.000 
1.480.000 
828.600 
1.853.100 
30.400 
72.000 
180.100 
229.800 
446.300 
1.090.500 
103.800 
731.600 
201.900 
763.400 
1.671.900 
10.000 
17.300 
26.000 
15,300 
44.400 
145.400 
348.500 
695.200 
1.388.400 
349.000 
695.600 
1.389.000 
107.300 
442.300 
4.900 
6.900 
17.100 
31.800 
11.600 
20.900 
24.900 
33.000 
27.400 
9.400 
6.700 
7.500 
5.200 
30.100 
59.100 
35.100 
67.800 
33.200 
66.400 
192.600 
728.400 
1.595.200 
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027529039 VECLAM IV FLAC.500 MG + F.SOLV.10 ML 21.000 
028415012 VENSIG IV 1 FLACONE SOLUZIONE 10 ML 828.700 
026415024 VENBIG IV 1 FLACONE SOLUZIONE 2 ML 129.600 
026415036 VENBIG IV FL LIOF 100 Ul + FL SOLV 2 ML 129,600 
026415048 VENBIG IV FL LIOF 500 Ul + FL SOLV 10ML 628.700 
025297019 VENIMMUN IV 1FLLIOF 0,5G+1F 10ML 49.200 
025297021 VENIMMUN FLEBO FL LIOF 2,5 G + F 50 ML 225.100 
025297033 VENIMMUN FLEBO FL LIOF 5 G + F 100 ML 442.400 
025297045 VENIMMUN FLEBO FL LIOF 10 G + F 200 ML 874.500 
018128025 VENITRIN FLEBO 2 FIALE 5 MG + SET INFUS 15.000 
026005049 VENOGAMMA ANTI RHO FL.LIOF.100 MCG + SOLV.2 ML + SET 27,800 
026005052 VENOGAMMA ANTI RHO FL.LIOF.200 MCG + SOLV.4 ML + SET 55.600 
026005064 VENOGAMMA ANTI RHO FL.LIOF.300 MCG + SOLV.6 ML + SET 82.600 
025261102 VENOGAMMA POLIVAL FLAC.LIOF.250 MG + SOLV.5 ML + SET 26.800 
025281114 VENOGAMMA POLIVAL FL.LIOF.500 MG + SOLV.10 ML + SET 50.900 
025261126 VENOGAMMA POLIVAL FL.LIOF.1000 MG + SOLV.20 ML + SET 87.500 
025261138 VENOGAMMA POLIVAL FL.LIOF.2500 MG + SOLV.50 ML + SET 223.500 
025261140 VENOGAMMA POLIVAL FL.LIOF.5000 MG + SOLV.100ML + SET 439.000 
025261153 VENOGAMMA POLIVAL FL.LIOF.10000MG + SOLV.200ML + SET 811.600 
022984088 VENTOLIN "500" IM 1F 1ML 500 MCG 800 
022984090 VENTOLIN "400" IN 1F SML 100 MCG 310 
026107019 VESISTOL IV 1 FIALA 20 ML 33.100 
-026975017 VIRAMID AEROSOL 1 FLACONE 6 G 577.500 
027791019 VISCOAT SIRINGA MONODOSE 0,5 ML 191.900 
027983016 VITALIPID AD 10 FIALE 10 ML 127.800 
027983028 VITALIPID BB 10 FIALE 10 ML 127.800 
029514015 VIZAX INIETT.1 FIALA 50 MG/0,5 ML 4.700 
029514027 VIZAX INIETT.1 FIALA 100 MG/1 ML 9.000 
029514039 VIZAX INIETT.1 FIALA 250 MG/1 ML 22.100 
029514041 VIZAX INIETT.1 FIALA 500 MG/2 ML 44.200 
029557016 WELLVONE 63 COMPRESSE 250 MG 372.200 
032830010/M —XENETIX "250" 1 FLACONE 50 ML 250 MGI/ML 71.400 
032830022/M —XENETIX "250" 1 FLACONE 100 Mi 250 MGI/ML 142.800 
032830034/M —XENETIX “250” 1 FLACONE 200 Mi 250 MGI/ML 285.600 
032830046/M —XENETIX "250" 1 FLACONE 500 ML 250 MGI/ML 713.900 
032830059/M —XENETIX "250" 1 FLACONE 50 ML + SIRINGA E MICROPERFUSORE 71.400 
032830061/M —XENETIX "300" 1 FLACONE 500 ML 300 MGI/ML 844.600 
032830073/M —XENETIX 300" 1 FLACONE 20 ML 300 MGI/ML 33.800 
032830085/M —XENETIX "300" 1 FLACONE 50 ML 300 MGI/ML 85.700 
032830097/M —XENETIX "300" 1 FLACONE 60 ML 300 MGI/ML 102.800 
032830109/M —XENETIX "300" 1 FLACONE 100 ML 300 MGI/ML 168.900 
032830111/M — XENETIX *‘300" 1 FLACONE 150 ML 300 MGI/ML 257.000 
032830123/M —XENETIX "300" 1 FLACONE 200 ML 300 MGI/ML 337.800 
032830135/M — XENETIX *300" 1 FLACONE 50 ML + SIRINGA E MICROPERFUSORE 85.700 
032830147/M — XENETIX "300" 1 FLACONE 60 ML + SIRINGA E MICROPERFUSORE 102.800 
032830150/M —XENETIX "350" 1 FLACONE 20 ML 350 MGI/ML 36.900 
032830162/M —XENETIX "350" 1 FLACONE 50 ML 350 MGI/ML 92.100 
032830174/M — XENETX "350° 1 FLACONE 60 ML 350 MGI/ML 110.600 
032830188/M —XENETIX "350" 1 FLACONE 100 ML 350 MGI/ML 184.300 
032830198/M — XENETIX '350" 1 FLACONE 150 ML 350 MGI/ML 276.400 
032830200/M — XENETIX "350" 1 FLACONE 200 ML 350 MGI/ML 368.500 
032830212/M — XENETIX "350" 4 FLACONE 500 ML 350 MGI/ML 921.300 
032830224/M — XENETIX “350' 1 FLACONE 50 ML + SIRINGA E MICROPERFUSORE 92.100 


Be 
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032830236/M —XENETIX "350" 1 FLACONE 60 ML + SIRINGA E MICROPERFUSORE 110.600 
024259057 ZARIVIZ INF 4 FL26X70 ML 27.300 
024259069 ZARIVIZ 1FL2G+1F10ML 27.400 
027906015 ZECNIL 1 F,LIOF.250 MCG + 1 F.SOLV.2 ML 36.400 
027906027 ZECNIL 1 F.LIOF. 3 MG + 1 F.S50LV.2 ML 396.400 
032803025/E —ZERIT 1 BLISTER 56 CP 15 MG 519.600 
032803049/E —ZERIT 1 BLISTER 56 CP 20 MG 939.000 
032803064/E —ZERIT 1 BLISTER 56 CP 30 MG 583.900 
032803088/E —ZERIT 1 BLISTER 56 CP 40 MG 582.700 
004496067 ZIMOSPUMA 1 TAMP. 6X6X0,15 CM 22.800 
004496079 ZIMOSPUMA 1 TAMP. 6X12X0,15 CM 42.800 
004978019 ZIMOTROMBINA OS 2500 UNIH 9.100 
004978021 ZIMOTROMBINA POLV. 2500 UNIK 13.000 
025783034 ZONCEF EV 1 FL 2G+1F SOLV 10ML 29.200 
NOTA 


(*) Radiofarmaco: prezzo non riportato ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del D.L.vo 29 maggio 1991, n. 178. 
(**) Prezzo massimo di cessione ospedaliera (inclusa IVA 10%) attribuito come tale nel rispetto del decreto di classificazione AIC. 
(***) Specialità medicinale di cui all’articolo I, comma 42, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
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